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THE LUPTON 


FIRE-PROOF WINDOW 


- TYPE 


TYPE B 


TYPE 


TYPE 
TYPE 
TYPE 
TYPE 
TYPE 
TYPE 
TYPE 
TYPE 
TYPE 
TYPE 
TYPE 
TYPE 
TYPE 


HOLLOW SHEET METAL 
GLAZED WITH WIRED GLASS 


Standard Types 
all bearing Underwriters’ labels 
—Double hung, non-reversible sashes. 
—Double hung, reversible sashes. 


—Self- balanced sashes, one hung on the 
other, z 


—Stationary sash. 
—Stationary lower, pivoted upper sash. 
—Pivoted lower, stationary upper sash. 
—Pivoted upper and pivoted lower sashes. 
J —Casement sashes hinged to swing in. 
J2—Casement sashes hinged to swing out. 
K —Hinged at side to open in. 
K2—Hinged at side to open out. 
K3—Hinged at sill to open in. 
K4—Hinged at head to open in. 
K5—Hinged at head to open out. 
L —Single pivoted sash. 
M—Single vertically pivoted sash. 


The principles of construction of The Lupton Win- 
_ dow are applicable to any window anywhere in any 
_ building; exterior or partition walls. 


Printed by Pohl Printing Co., Detroit 
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Dimensions 


The dimensions given in the following tables are 
for daylight opening in masonry; i. e., from jamb to 
jamb of masonry on the outside of wall and from 
extreme top of arch to bottom of sub-sill. 


Standard 


Prices given are for Lupton standard shapes, Lup- 
ton standard design and Lupton standard hardware, 
all approved by the National Board of Underwriters 
aud bearing official label, frames made of No. 22 and 
sash of No. 24 galvanized steel, 


Copper 


Windows with copper frames and sash are 
special; prices quoted on application. 


Glass 


Prices for windows with glass are for sash glazed 
with 4” ried, rough or mazed wire glass. 


Polished Wire Glass 


For windows glazed with polished wire glass add 
te the net price af window glazed with ribbed wire 
glass as follows: 


35 cents per square foot of window—lights not over 
18”x24”. 


55 cents per square foot of window—lights over 
18’x24” and not over 36”x40”. ; 


80 cents per square foot of ‘window—lights over 
36”x40” and not over 40”’x120”. 


Norre.—Underwriters require that no light of glass 
be over 48” in either direction or exceed 720 square 
inches. t j 


Hardware 


Windows with hardware other than the regular 
Lupton hardware are special and require special 
prices. 

Nore.—Hardware for metal windows should be 
designed for same. Hardware designed for wood 
windows does not fit properly on metal windows. 
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Heads 


Windows with square heads, also windows with 
segment head frames and square head sash, are 
' standard, but windows with segment head frame and 
segment head sash, also windows with semi-circular 
heads, are special and will require special price. 


Automatic Closing Device 


Windows types G, H and I are regularly equipped 
with automatic closing device without extra charge, 
but windows types A, B and C are not equipped with 
automatic closing device unless so ordered. Add 
$2.50 to net cost of window (any size) for automatic 
closing device on types A, B and C. 


Weights 


The weights given in the following tables are 
for windows complete (with glass, hardware and 
cement in sill), but not crated. 


Crating 


Windows shipped in carload lots do not require 
crating, but if shipped in less than carload lots will 
require crating. Allow about 5 pounds per square 
foot of window for shipping weight of crates; crates 
charged for extra. Cost of crates about 5 cents per 
square foot of window. 


Painting 


Lupton windows are painted one coat of red lead 
and oil before leaving factory. 


Information When Ordering 


When ordering be sure and give full and explicit 
directions, such as size of window (brick opening), 
kind of head, and if segment head give height to 
spring of arch and rise of arch or radius of same; 
type of window wanted; kind of glass to be glazed 
with, as ribbed wire, rough wire, mazed wire, or 
polished wire. For windows Types A, B or C state 
whether they are to be automatic closing or not; in 
absence of explicit directions, Types A, B and C will 
be sent without automatic closing device. 

State how glass is to be divided. The best plan 
is to send drawing of window with the above infor- 
mation thereon. 

GIVE SHIPPING DIRECTIONS. 
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SIZES Cc 


Types A & B 


Types F-G-H-1 &L 





Without 
Glass 


With 
Glass 


Without 
Glass 








7x 1" 0" 
2” 
4” 
6” 
$s” 
10” 
x 207 


T”"x 3’ 0” 
on 
4” 
6” 
8” 
10” 
T'x ‘4’ 0” 
i 
Tl 
6” 
8” 
10” 
aes 5’ 0” 


7’x 6’ 0” 
9” 
4” 
¢” 
8” 
10” 
fie | 9g 
9” 
4” 
6” 
8” 
10” 
is aa 0” 
97 
4” 
6” 
7 
10” 
Tx 9’ 0” 
9” 
4” 
6” 
Q” 
10” 
7”x10' 0” 


rsd! 0" 


two Com 


9 
1 
A 
6 
9 
2 
4 
Rei 
0 
2 
5 
8 
0 
3 
5 
8 
1 
3 
6 
9 
1 
4 
7 
e:) 
2 
5 
7 
0 
2 
5 
38 


SOSSHS CHM 


$14.80 
15.10 
15.45 
15.80 
16.10 
16.45 
16.80 
17.15 
17.45 
17.80 
18.15 
18.50 
18.80 
19.15 
19.50 
19.80 
20.15 
20.50 


20.85 
21.15 
21.50 
21.85 
22.15 
22.50 


22.85 
23.20 
23.50 
23.85 
24.20 
24.50 
24.95 
25.20 
25.55 
25.85 
26.20 
26.55 
26.85 
27.20 
27.55 
27.90 
28.20 
28.55 
28.90 
29.20 
29.55 
29.90 
30.25 
30.55 


30.90 
31.25 
31.55 
31.90 
32.25 
32.60 


- 32.90 
33.25 
33.60 
33.95 
34.25 
34.60 
34.95 


(7) 


$14.60 
14.85 
15.10 
15.35 
15.60 
15.85 


16.10 
16.35 
16.60 
16.85 
17.10 
17.35 


17.60 
17.85 
18.10 
18.35 
18.60 
18.85 


19.10 
19.35 
19.60 
19.85 
20.10 
20.35 


20.60 
20.85 
21.10 
21.35 
21.60 
21.85 


22.10 
22.35 
22.60 
22.85 
23.15 
23.40 
23.65 
23.90 
24.15 
24.40 
24.65 
24.90 


25.15 


. 25.40 


25.65 
25.90 
26.15 
26.40 


26.65 
26.90 
27.15 
27.40 
27.65 
27.90 
28.15 
28.40 
28.65 
28.90 
29.15 
29.40 
29.65 


$11.05 
11.25 
11.45 
11.65 
11.85 
12.05 


12.25 
12.45 
12.65 
12.85 
13.05 
13.25 


13.45 
13.65 
13.85 
14.05 
14.25 
14.45 


14.65 
14.85 
15.05 
15.25 
15.45 
15.65 


15.85 
16.05 
16.25 
16.45 
16.65 
16.85 


17.05 
17.25 
17.45 
17.65 
17.85 
18.05 


18.25 
18.45 
18.65 
18.85 
19.05 
19.25 


19.45 
19.65 
19.85 
20.05 
20.25 
20.45 


20.65 
20.85 
21.05 
21.25 
21.45 
21.65 
21.85 
22.05 
22.25 
22.45 
22.65 
22.85 
23.05 


$11.05 
11.15 
11.25 
11.40 
11.50 
11.60 


11.70 
11.80 
11.90 
12.05 
12.15 
12.25 


12.35 
12.45 
12.60 
12.70 
12.80 
12.90 


13.00 
13.15 
13.25 
13.35 
13.45 
13.55 


13.70 
13.80 
13.90 
14.00 
14.10 
14.20 


14.35 
14.45 
14.55 
14.65 
14.75 
14.90 


15.00 
15.10 
15.20 
15.30 
15.45 
15.55 
15.65 
15.75 
15.85 
16.00 
16.10 
16.20 
16.30 
16.40 
16.50 
16.65 
16.75 
16.85 
16.95 
17.05 
17.20 
17.30 
17.40 
17.50 
17.60 
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| Types A & B Types F-G-H-1&L 

SIZES Area With | Without With Without 
Glass Glass Glass Glass — 

¥ 8x 1-0" 16° $14.85 $14.65 $11.10 $11.05 
2” 19 15.20 14.90 11.30 11.15 

4” 22 15.55 15.15 12.50 11.380 

6” 25 ° 15.90 15.45 11.70 11.40 

8”). 2.7: 36.25 >> 15.70. 11:95 11.50 

10”; 3.0 16.60 1595 1215 11.65 

1’ 8’x 2’-0" : 3.3 16.95 ©1620 12.385 11,75 
> 86 1730 1645 1255 11.85 
4” 38 . 17.65. 16.75. 1280 12.00 

6” 41 1800 17.00 13.00 12.10 

Bor 445° 18.86. 527.25; : 1880. 19:20 

40": 4.75 ¢ 18.70. 17.50. . 18:40/ 12.35 

VY 8’x 37.0" - 5.0 19.05 17.75 18.65 12.45 
a” «#62 = 19.40 «18.05 = 18.85) 12.55 

4”. 6.5 19.75 1830 14.05 12.70 

6” - 68 20.15 1855 1425 12.80 

8” G1 20.50 1880 14.50 12.90 

107 - 63 20.85 19.10 14.70 13.05 

¥ 8x 40" 66 2120 1935 14.90 13.15 
2”. 69 21.55. 19.60: , 15.10 13.25 

4” 72 2190 1985 15.35 13.35 

6”. 7.5 22.25. 20.10 - 15.55 13.50 

8” 7.7 22.60 20.40 15.75 13.60 

10” . 8.0 22.95 20.65 15.95 18.70 

y8’x 5’ 0” 83, 23.30 20.90 16.20. 13.85 
BP?  $.6..4 .88.6b<. «8115-— 16.40. 13.95 

4” 88 24.00 21.40 16.60 14.05 

6” 9.1 24.35 21.70 16.80 14.20 

8” 94. 24.70 21.95 17.00 14.30 

10” 9.7 «25.05 - 22.20 17.25 14.40 

¥ 8’x 67.0" -10.0 25.40 2245 17.45 14.55 
2” °° 10.2 26.75 22.70. «17.65 ~—s«14.65 

4” 10.5 26.10 23.00 17.85 14.80 

6” 10.8. 26.45. 23.25 1810 14.90 

8” 12.1 2680 23.50 18.30 15.00 

107 2232.8) 37.16. 28.75 18.50; = 16.10 
1 8’x 7 0” 11.6 27.50 24.00 18.70  15.25> 
9” 11.9, 27.85 . 24.80. 18.85 15.35 

4” 12.2 28.20 24.55 19.15 15.45 

6” 12.5. 28.60 24.80 19.35 15.60 

8” 12.7 28.95. 25.05 19.55 15.70 

10” 13.0 29.30 25.35 19.80 ~ 15.80 

 8’x 8’ 0” 13.3. 29.65 25.60 20.00 15.95 
2” 136. 30.00 25.85 20.20 16.05 

4” 138 30.35 26.10 20.40 16.15 

6” 141 30.70 26.35 20.65 16.30 

8” 14.4 31.05. 26.65 20.85 16.40 

pene. TOP TET Rae een er NR 6.60 
¥ 8’ 9° OQ” 15.0. 31.75 27.15 21.25 «16.65 
BO koe 32.10 27.40 21.50 16.75 

4” 16.5: 82.45" ° 27.65 21.70 16.85 

6” 15.8 32.80 27.95 21.90 17.00 

SP ee364 Bee oe on Mel ge ah 77-49 

10” 16.3 88.50 2845 2235 17.95 

i’ 8x10’ 0” “16.6 $3.85. ° 28.70. 2255 47.35 
2” 169 3420 28.95 22.75 17.45 
4”--17.2° 34.55 29.25. 29.95 17.55 

GY 17.5 . 3490 29.50 23.20 17.70 

8” 17.7 35.25. 29.75 23.40 17.80 

10” 18.0 35.60 36.00 23.60 17.90 

t 18.3 35.95 30.25 18.00 


Shi’ Q” 
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19" 
[ Types A&B | Types F-G-H-1&L 
L SIZES 


hrea With Without |- With © | Without 
Glass Glass Glass Glass 


“$14.90 $14.70 $11.10 $11.05 
15.30 14.95 11.30 11.15 
15.65 15.25 11.55 11.30 
16.00 15.50 = 11.75 11.40 
16.40 15.80 12.00 11.55 

16.75 16.05 12.20 11.65 


17.10 16.30 12.45 11.80 
17.50 16.60 12.65 11.90 
17.85 16.85 12.90 12.05 
18.20 17.15 13.10 12.15 
18.60 17.40 13.35 12.30 
18.95 17.70 13.55 12.40 


19.35 17.95 13.80 12.55 
19.70 18.20 14.00 12.65 
20.05 18.50 14.25 12.75 
20.45 18.75: 14.45 12.90 
20.80 19.00 14.70 13.00 
21.15 19.30 14.90 13.15 


21.55 19.55 15.15 13.25 
21.80 19.85. 15.35 13.40 
22.25 20.10 15.60 13.50 
22.65 20.35 15.80 13.65 
23.00 20.65 16.05 13.75 
23.40 20.90 16.25 13.90 


23.75 21.20 16.50 14.00 
24.10 21.45 16.70 14.15 
24.50 21.70 16.95 14.25 
24.85 22.00 17.15 14.35 
25.20 22.25 17.40 14.50 
25.60 22.55 17.60 14.60 


25.95 22.80 17.85 14.75 
26.30 . 23.05 18.05 14.85 
26.70 = 23.85 18.30 15.00 
27.05 23.60 18.50 15.10 
27.40 23.90 18.75 15.25 
27.80 24,15 18.95 15.35 


28.15: 24.40 19.20 15.50 
28.55 24.70 19.40 15.60 
28.90 = 2.4.95 19.65 15.75 
29.25 25.25 19.85 15.85 
29.65 25.50 20.10 15.95 
30.00 25.75 20.30 16.10 


30.40 26.05 20.55 16.20 
30.75 26.30° = 20.75 16.35 
31.10 26.60 21.00 16.45 
31.50 26.85 21.20 16.60 
31.85 27.10 21.45, 16.70 
32.20 27.40 21.65 16.85 


32.60 27.65 21.90 16.95 

32.95 27.95 22.10 17.10 

33.30 28.20 22.35 17.20 

33.70 28.50 22.55 17.35 

34.05 28.75 22.80 17.45 

34.45 29.00 23.00 17.55 

9”x10’ 0” : 34.80 29.30 23.25 17.70 
2” é 35.15 29.55 23.45 17.80 

4” : 35.55 29.85 23.70 17.95 

6” : 35.90 30.10 23.90 18.05 

8” : 36.25 30.35 24.15 18.20 

10” 18. 36.65 30.65 24.35 18.30 
9”’x11’ 0” 3 37.00 30.90 24.60 18.45 
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Types F-G-H-1&L 








Types A & B 
SIZES Area} With Without With Without 
Glass Glass Glass Glass 
110’x 1°06” 18 $14.95 $14.75 $11.10 $11.05 
9%) 2 Oe TR Se IS.Om = The 88 
4” 24 15.75 15.80 11.60 11.30 
6” 2.7. 16.15. 15.60. 12.80 11.45 
8” 3.0 1650 15.85 12.05 11.55 
10” 33 1690 1615 . 12.80 ~~ 11.70 
V10’x 2’ 0” 36 17.80 1645 1255 11.85 
2” 89 17.66. - 16.70 12:80 / 11.95 
4” 42 1805 17.00 13.00 12.10 
QP) 4B > A841 2h So URE 1220 
8” 48 1880 17.55 18.50 12.35 
10” 51 19.20 17.80 13.75 12.50 
1'10’x 3° 0” «5.519.603: 18.10) 13.95 = 12.60 
2” 68 19.95 1840 14.20 12.75 
4’; 64> 20.86 18.65 >. 1445 12.85 
6” 64 20.75 1895 14.70 13.00 
8” 6.7 2110 19.20 14.90 13.15 
10” 7.0 »=—-.21.50 19.50) 15.15 «13.25 
1'10’x 4° 0” 73 21.90 19.80 15.40 18.40 
: 2” 76 22.30 20.05 15.65 13.50 
4” 79 «= 22.65 20.85 «15.850 13.65 
6” 8.2 «6-23.05 = 20.60 ~=s«16.10~— 13.80 
8” 8.5 ° 23.45 20.90 1685 13.90 
10” 88 23.80 21.20 16.60 14.05 
V10’x 50” «99.1 «24.20 21.45 16.80 14.15 
2” 94 2460 21.75 17.05 14.30 
4”) 9.0 = «24.95 = 22.00 17.80 14.45 
6” 10.0 25.35 2230 17.55 14.55 
8” 10.3 25.75 22.60 17.75 14.70 
10” 106 2610 2285 1800 14.80 
y'10’x 6’ 0” +11.0 26.50 23.15 18.25 14.95 
2” 113 26.90 2340 18.50 15.05 
4” 11.6 27.25. 28.70 18.70 15.20 
6” 119 27.65 24.00 18.95 15.35 
8” 12.2 28.05 2425 19.20 15.45 
10” 125 28.45 24.55 19.45 15.60 
1’10’x 7 0” 128 28.80 24.80 19.65 15.75 
2” 131 29.20 25.10 19.90 15.85 
4” 13.4 29.60 25.40 20.15 16.00 
6” 13.7 30.00 25.65 2040 16.10 
8” 14.0 3035 25.95 20.60 16.25 
10”. 14.3 30.75 2620 20:85 16.40 
V10"’x 80” 14.6 81.10 26.50 21.10 16.50 
; 2” 149 31.50. 2680 21.35 16.65 
4” 15.2 31.90 27.05 2155 16.75 
6” 15.5 . 32.25 27.85 2180 16.90 
$8” 158 32.65 27.60 22.05 17.00 
10” 162 33.05 27.90 2230 17.15 
V10’x 90” 16.5 33.45 28.20 2250 17.30 
2” 168 $3.80. 28.45 22.7% 17.40 
4" 17.1 ©3420 28.75 23.00 17.55 
6” 174. 34.60 29.00 23.25 17.65 
8” 17.7 3495 29.30 23.45 17.80 
10” 18.0 35.35 29.60 23.70 17.95 
1/10’x10’ 0” 18.3 35.75 29.85 23.95 18.05 
2” 186 36.10 80.15. 24.20 18.20 
4” 189 36.50 30.40 24.40 18.30 
6” 19.2 . 3690 30.70 2465 18.45 
8” 19.5 37.25 31.00 2490 18.60 
10% 19.8-5.2 87.05 81.25: 2545. 18.70 
V10’x11' 0” 20.1 38.05 31.55 » 25.35 
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1' 11' 
Types A & B Types F-G-H-1&L 


SIZES | Area | with | Without | with | Without 
Glass Glass Glass Glass 


$15.05 . $14.80 $11.10 $11.05 
15.45 15.10 11.35 11.20 
15.85 15.35 11.60 11.30 
16.25 15.65 11.90 11.45 
16.65 15.95 12.15 11.60 
17.05 16.25 12.40 11.75 


17.45 16.55 12.65 11.85 
17.85 16.80 12.90 12.00 
18.25 17.10 13.15 12.15 
18.65 17.40 13.40 12.30 
19.05 17.70 13.65 12.40 
19.45 18.00 13.90 12.55 


19.85 18.25 14.15 12.70 
20.25 18.55 14.40 12.85 
20.65. 18.85 14.65 12.95 
21.05 19.15 14.90 13.10 
21.45 19.45 15.15 13.25 
21.85 19.70 15.40 13.35 


22.25 20.00 15.65 13.50 
22.65 20.30 15.90 13.65 
23.05 20.60 16.15 13.80 
23.45 20.85 16.40 13.90 
23.85 21.15 16.65 14.05 
24.25 21.45 16.90 14,20 


24.65 21.75 ‘17.15 14.85 
25.05 22.05 17.40 14.45 
25.45 22.30 17.65 14.60 
25.85 22.60 17.90 14.75 
26.25 22.90 18.15 14.90 
i 10” 3 26.65 23.20 18.40 15.00 
Vi? x 60" : 27.05 23.50 18.65 15.15 
a” : 27.45 23.75 18.90 15.30 

4” ° 27.85 24.05 19.15 15.40 

6” : 28.25 24.35 19.40 15.55 

8” : 28.65 24.65 (19.65 15.70 

10” ; 29.05 24.95 19.90 15.85 


PET 0" R 29.45 25.20 20.15 15.95 
2” , 29.85 25.50 20.40 16.10 

4” 3 30.25 25.80 20.65 16.25 

6” a 30.65 26.10 20.90 16.40 

8” 4 31.05 26.40 21.15 16.50 

10” 4 31.45 26.65 21.40 16.65 


FUE 8A 0" é 31.85 26.95 21.65 16.80 
32.25 27.25 21.90 16.95 

32.65 27.55 22.15 17.05 

33.05 27.80 22.40 17.20 

33.45 28.10 22.65 17.35 

33.85 28.40 22.90 17.45 

P11" x9’ :.0" : 34,25 28.70 23.15 17.60 
2” ; 34.65 29.00 23.40 17.75 

4” : 35.05 29.25 23.65 17.90 

6” ' 35.45 29.55 23.90 18.00 

8” , 35.85 29.85 24.15 18.15 

10” ; 36.25 30.15 24.40 18.30 
1/11”x10’ 0” : 36.65 30.45 24.65 18.45 
2” ; 37.05 30.70 24.90 18.55 

4” ; 37.45 31.00 25.15 18.70 

6” : 37.85 31.30 25.40 18.85 

8” é 38. 31.60 25.65 19.00 


10” : 31.90 25.90 19.10: 
go Bah @ 8 he ig 
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1/11”x 3’ 0” 
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4” 
6” 

8” 

10” 

1’11”x 4’ 0” 
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Types A & B Types F-G-H-1& L | 
SIZES Area | with Without With Without 
Glass Glass Glass Glass 
2° 0’ YO” «2.0 $45.10- $14.85 $11.15 = $11.05 
2” 23 15.50 . 15.15 11.40 11.20 
4” 26 15.95 15.45 11.65 11.35 
6” 3.0 1635 15.75 11.95 11:50 
Si 8358 21675: s860b: < 12.90 11:60 
10” 8.6. 17.20. °1635° 12.45 11.75 
2’ 0’x 2 0”. 4.0 17.60 1665 12.70 11.90 
2” 43 18.00 16.95 13.00 12.05 
Aes: 4.657 8184055 ct785> . 13.90 12.20 
6” 5.0. 1885 17.55 18.50 12.35 
88 ce BB 1995.25. 617.85: > 18h 7% 12.60 
10”. 6.6 19.70 1815 14.05 12.65 
y 0’x 30” «6.0 20.10 1845 1430 12.75 
2” 63 20.50 18.75: 14.55 12.90 
4” 66 2095 19.05 14.85 13.05 
6”  70- 2135 1935 15.10 13.20 
84 =< 7.3 >. 621.25 > (49.68% > 15.86 = 13.35 
10” 7.6 22.20 19.95 15.60 13.50 
2 O’x 470" «8.0 «22.60 «20.25 = 15.90 = 13.65 
2” 83. 23.00 20.55. 16.15 13.80 
4” 86 23.45 20.85 1640 13.90 
6” 90 2385 2115. 1665 14.05 
8” 93 24.25 21.45 16.95 14.20 
10”. 9.6 24.70. 21.75° 17.20 14.35 
2 0’x 5’ 0” 10.0 25.10 22.00 1745 14.50 
2” 10.3: 25.50 22.30 - 17.70 14.65 
4” 10.6 25.95 22.60 18.00 14.80 
6” 11.0 2635 22.90 18.25 14.90 
8” 113 26.85 23.20: 1850 15.05 
10” 11.6 27.20 23.50. 18.75 15.20 
y 0’x 6 0” «12.0. 27.60 23.80 19.05 15.35 
2” 12.3 28.00 24.10 19.30 15.50 
4” 12.6. 28.45 2440 19.60 15.65 
6” 13.0 2885 24.70 19.85 15.80 
8” 13.3 29.25 25.00 20.10 15.95 
10” 13.6 29.70 . 25.30 20.385 16.05 
2 0’x 7 0” 14.0 3010. 25.60° 20.60 16.20 
2”. 14.3. 80.50. 25.90. .20.90 16.35 
4”. 14.6 -. 30.95 26.20 2115 16.50 

6” 15.0 31.35 26.50 21.40 16.65 ~ 
8” 15.3 31.75. 26.80 2165 16.80 
10” 15.6 32.20. 27.10: 21.95. 16.95 
9’ 0’x 8’ 0”: 16.0 82.60. 27.40 . 22.20 . 17.05 
2” 163  33.00° 27.70: 22.45 17.20 
4” 16.6. -88.45 28.00, :22.70 «17.36 
6” 17.0 $8.85 28.30 +23.00 ~ 17.50 
8” 17.3. 84.25 28.60: 23.26 17.65 
10” 17.6 84.70 - 28.90 23.50 17.80 
Y O’x 9 0” 18.0. 35.10 29.20 ° 23.80 17.95 
2” 183 35.50 29.50 24.05 18.10 
4” 186°. 35.95 29.80 24.30 18.20 
6” 19.0 3635 30.10 24.55 18.35 
8” 19.3. 36.75 30.40 24.85 18.50 
10” 19.6 37.20 30.70 25.10 18.65 
2° 0"x10’ 0” 20.0 87.60 31.00 25.35 . 18.80 
{ 2” 90.3 38.00 31.80 25.60 18.95 
4” 20.6 $8.45 . 81.60 25.90 19.10 
6” 21.0 38.85 31.90 26.15 19.25 
8” 213 39.25 32.20 26.40 19.35 
10” 21.6 39.70 32.50 26.65 19.50 
2 O’x1l’ 0” 22.0 40.10 32.80 26.95 19.65 
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~TypesA&B | Types F-6-H-1&L 
SIZES | Area| with | Without | with | Without 
Glass | Glass Glass | Glass” 





ra 

- 
i; 

i satay ot 
t 


2.0 $15.15 $14.90 $11.15 $11.05 
eat oe 15.60 15.20 11.45 11,20 
4” = 2.7 16.05 15.50 11.70 11.35 
Chit s 3.4 16.45 15.80 12.00 11.50 
8” = 3.4 16.90 16.15 © 12.25 11.65 
10” = §=3.8 17.30 16.45 12.55 11.80 
RACE SOS at 17.75 16.75 12.80 11.95 
os £5 18.20 17.05 13.10 12.10 
4” 4.8 18.60 17.35 13.35 12.25 
6” 5.2: 19.05 17.65 18.65 12.40 
: Shc 6.5 19.50 18.00 13.90 12.55 
10” 5.9: - 19,90 18.30 14.20 12.70 
2/.0%x"3’ 0% 4 ¢ 6.221 .220.85 18.60 14.45 12.85 
2” 6.6 20.80 18.90 14.75 13.00 
6.9 


21.20 19.20 15.00 13.15 
21.65 19.50 15.30 13.30 
22.10 19.85 15.55 13.45 
‘22.50 20.15 15.85 13.60 


22.95 20.45 16.10 13.75 
23.40. 20.75 16.40 .13.90 
23.80 21.05 16.65 14.05 
24.25 . 21.40 16.95 14.20 
24.70 21.70 17.25 14.35 
25.10 22.00 17.50 14.50 


25.55 22.30 17.80 14.65 
26.00 . . 22.60 18.05 14.80 
oval 26.40 ° - 22.90 18.35 14.95 
6” 11.4 26.85 23.25 18.60 15.10 
8” .11.8 5. 27.30 23.55 18.90 15.25 
10%. 5312.1 27.70 23.85 19.15 15.40 
Orte 6 08S 125 28.15 24.15 19.45 15.55 
2” 12.8 28.60 24.45 19.70 15.70 
4” 13.2 29.00 24.80 20.00 15.85 
6” 13.5 29.45. 25.10 20.25 16.00 
8” 18.8 # > «29.90 25.40 20.55 16.15 
10”. 14.2 © 30.30 - 25.70 20.80 16.30 
2 1’%x 7 0” «145° 80.75 26.00 21.10 16.45 
2” 14.9 31.20 26.30 21.35 16.60 
4” 15.2. 31.60 26.65 21.65 16.75 
6” 15.6 32.05 26.95 21.90 16.90 
8” 15.9 32.45 27.25 22.20 17.05 
10” 16.3 32.90 27.55 22.45 17.20 


2’ 1’x 8 0” «16.6 — 33.35 27.85 22.75 17.35 
3) 170 33.75. 28.15 23.00 17.50 
4” 17.38 34.20: 28.50 23.30 17.65 
BO TT 34.65 > 28.80 23.55 17.80 
8” 18.0 35.05 29.10 23.85 17.95 
10” 184 35.50 : 29.40 24.15 18.10 


gtatx 9 0% 18.7 85.95 * 29.70 24.40 18.25 
2% 219.2 36.35 30.05 24.70 18.40 
4” 19.4 36.80 30.35 24.95 18.55 
6” 19.8 37.25 30.65 25.25 18.70 
8” 20.1 37.65 30.95 25.50, 18.85 
10” 20.4 38.10 31.25 25.80 19.00 


Z Sex 4! 0% 


bo 
3 

cb Bohs Sele 

nik CnNwoaw law 


= 
2 
> 


9 1"x 5’ 0” 


BRR 
ooo 











2’ 17x10’ 0” =.20.8 38.55 31.55 26.05 19.15 
ae 201 39.00 31.90 26.35 19.30 
4” 21.5 39.40 32.20 26.60 19.45 
6” 21.8 39.85 32.50 26.90 19.60 
8” 22.2 40,25 32.80 27.15 19.75 
10” 22.5 40.70 33.10 27.45 19.90 
3 


1”x1l’ 0”. 22.9 41.15 33.40 27.70 20.05 
E [13] 
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SIZES 


2”x 1’ 0” 


10” 


10” 
2”x 3’ 0” 
Q” 
4” 
6” 
gt 
10” 
6s 4’ Q” 
2” 
4” 
6” 
8” 
10” 
Age 4 5’ 0” 
= 
4” 
6” 
8” 
10” 
2”x 6’ 0” 


10” 


10” 


2"x% 9’ 0” 
9g” 

4” 

6” 

8” 

10” 
2"x10' 0” 


10” 
o”x1V 0” 

















Types A & B Types F-G-H-I1&L 
Area With Without With Witheut 
| Glass Glass Glass Glass 
2.1 $15.25 $14.95 $11.15 $11.05 
2.5 15.80 15.25 11.45 11.20 
2.8 16.15 15.60 11.75 11.35 
3.2 16.60 15.90 12.05 11.50 
3.6 17.00 16.20 12.30 11.70 
3.9 17.50 16.55 12.60 11.85 
4.3 17.90: 16.85 12.90 12.00 
4.6 18.40 17.15 13.20 12.15 
5.0 18.80 17.50 13.50 12.30 
5.4 19.25 17.80° 138.75 12.45 
6.7 82.18.70 18.15 14.05 12.60 
6.1 20.15 18.45 14.35 12.80 
6.5 20.60 18.75 14.65 12.95 
6.8 21.05 19.10 14.90 13.10 
7.2 21.50 19.40 15.20 13.25 
Th 21.95 19.70 15.50 13.40 
7.9 22.40 20.05 15.80 138.55 
8.3 22.85 20.35 16.10 13.70 
8.6 23.30 20.70 16.35 13.90 
9.0 23.75 ' 21.00 16.65 14.05 
9.3. 24.20 21.30 16.95 14.20 
9.7 24.65: 21.65 17.25 14.35 
10:1 © 25.10 21.95 17.50 14.50 
10.4 25.55 22.25 17.80 14.65 
10.8 26.00 22.60 18.10 14.80 
11.1 26.45. 22.90 18.40 15.00 
11.5 26.90 23.20 . 18.70 15.15 
11.9 27.35 23.55 18.95 15.30 
12.2 27.80: 23.85 19.25 15.45 
12.6 28.25 24.20 (19.55 15.60 
13.0 28.70 24.50 19.85 15.75 
13.3 29.15 24.80 20.10 15.90 
13.7 29.60 25.15 20.40 16.10 
14.0 30.05 25.45 20.70 16.25 
14.4 30.50 25.75 21.00 16.40 
14.8 30.95 26.10 21.30 16.55 
15.1 31.40 26.40 21.55 16.70 
15.5 31.85 26.75 21.85 16.85 
15.8 32.30 27.05 22.15 17.00 
16.2 32.75 27.35 22.45 17.20 
16.6 33,20 27.70 22.70 17.30 
16.9 33.65 28.00 23.00 17.50 
17.3 34.10 28.30 23.30 17.65 
17.7 34.55 28.65 23.60 17.80 
18.0 35.00 28.95 23.85 17.95 
18.4 35.45 29.30 24.15 18.10 
18.7 35.90 29.60 24.45. 18.30 
19.1 36.35 29.90 24.75 18.45 
19.5 36.80 30.25 25.05 18.60 
19.8 37.25 30.55 25.30 18.75 
20.2 ‘37.70 30.85 25.60 18.90 
20.5 38.15 31.20 25.90 19.05 
20.9 38.60 31.50 26.20 19.20 
21.3 39.05 31.80 26.45 19.40 
21:6 39.50 32.15 26.75 19.55 
22.0 39.95 82.45 27.05 19.70 
22.3 40.40 32.80 27.35 19.85 
22.7 40.85 33.10 27.65 20.00 
23.1 41.25 33.40 27.90 20.15 
23.4 41.70 33.75 28.20 20.30 
23.8 42.15 34.05 28.50 20.50 
[14 
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: Types A & B Types F-G-H-1&L 
SIZES Area} With Without With Without 
| Glass Glass Glass Glass “ 
2’ 3’x 170” 22 $15.80 $15.00 $11.20 $11.05 
a 8.80! 236,760" 16,80). 12.00 © 5180 
4” © 3.00) ©1620 ° 1665) 12:80 > 11:40 
6” 33. 16.70 16.00 12.10 11.55 
SP 8.7) 097,158 16.808. 1240. 11,70 
10” 41 17.60 16.65 12.70 11.85 
2 87x 20") 4.509 18.10 16.95°.. 18/00" 12.06 
2” 48 1855 17.80 1830 12.20 
4” 52 19.00 17.60 13.60 12.35 
6” 56 19.50 17.95 13.90 12.55 
8” 6.0 19.95 18.25 1420 12.70 
10” 63 20.40 18.60 14.50 12.85 
2’ 3”x 3.0” 6.7 20.90 18.95 ° 1480 18.00 
27°) TAC) 81.860) 19.25" 16.10 18.20 
4” 7.5 = «21.80 ° 19.60 15.40 13.36 
6” 78 22.25 ° 19.90 ° 15.70 13.50 
8” ° 82° 22.75 20.25 16.00 13.65 
10” 86 23.20 20.55: 16.30 18.85 
2’ 3x 4° 0” 9.0 23.65 2090 16.60 14.00 
E a” 93 2415 «21.25 «16.90 «14.15 
4”. 9.7 24.80 21.55! 17.20 ~——-:14.35 
6” 10.1 25.05 21.90 ° 17.50 14.50 
8” 10.5 25.55 22.20 17.80 14.65 
10” 10.8 26.00 22.55° 1810 14.80 
2’ 3’x 5° 0” 11.2 ° 26.45 22.85 1840 15.00 
2” 11.6 ©2690 23.20 18.70 15.15 
q 4” 12.0 27.40 23.55 19.00 15.30 
i 6” 12.3 27.85 23.85 19.30 15.50 


8% 12.7 28.30 24.20 19.65 15.65 
10”) =13.1 28.80 24.50 19.95 15.80 


2’ 3”x 6’ 0”) =-13.5 29.25 24.85 20.25 15.95 
2” 13.8 29.70 25.15 20.55 16.15 
4” 14.2 30.20 25.50 20.85 16.30 
6” 14.6 30.65 25.80 21.15 16.45 
8” 15.0 31.10 26.15 21.45 16.60 
10” 15.3 31.60 26.50 . 21.75 16.80 


BE 92x TO" SE IGT 32.05 26.80 22.05 16.95 
2” 16.1 32.50 27.15 22.35 17.10 
4” -16.5 32.95 27.45 22.65 17.30 
6” . 16.8 33.45 27.80 22.95 17.45 
SB" Eo V7.2 33.90 28.10 23.25 17.60 
10” 17.6 34.35 28.45 23.55 17.80 
2’ 3’x 8 0” 18.0 34.85 28.80 23.85 17.95 
2” 18.3 . 35.30 29.10 24.15 | 18.10 
4” 18.7 35.75 29.45 24.45 18.25 - 
pees £O.E 36.25 29.75 24.75 18.45 
8” 19.5 36.70 30.10 25.05 18.60 
10” 5519.8 37.15 30.40 25.35 18.75 
2’ 3’x 9’ 0” = 20.2 37.65 30.75 25.65 * 18.90 
2” 20.6 38.10 31.05 25.95 19.10 
4” 21.0 38.55 31.40 26.25 19.15 
6” = 21.8 39.00 31.75 26.55 19.30 
oY = 31.7 39.50 32.05 26.85 19.45 
10” = 22.1 39.95 32.40 27.15 19.65 


2’ 3”x10' 0” = 22.5 40.40 32.70 27.45 19.80 
2” 22.8 40.90 33.05 27.75 19.95 
4” 23.0 41.35 33.35 28.05 20.15 
6” 23.6 41.80 33.70 28.35 20.30 
8” 24.0 42.30 34.05 28.65 20.45 
10” 24.3 42.75 84.35 28.95 20.60 
2°. 3’x11’ 0” 24.7 43.20 34.70 29.25 20.80 
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Types A & B Types F-G-H-I1&L 

SIZES Area | with | Without With — |» Without 

Glass Glass Glass Glass 

2’ 4"x 1’ 0” = 2.3 $15.35 $15.05 $11.20 $11.05 

2” 2.7 15.85 15.40 11.50 11.20 

4” 3.1 16.30 15.70 11.85 11.40 

4 6” 3.5 16.80 16.05 12.15 11.55 
es 8” 3.8 17.30 16.40 12.45 11.75 
: 10” 4.2 17.75 16.75 12.75 11.90 
_ 2’ 4”x 2’ 0” 4.6 18.25 17.05 13.10 12.05 
2” 5.0 18.70 17.40 13.40 12.25 

= 4” 5.4 19.20 17.75 13.70 12.40 
a Ge” 5.8 19.70 18.10 14.05 12.60 
; 8” 6.2 20.15 18.40 14.35 12.75 
10” 6.6 20.65 18.75 14.65. 12.90 

Sax 3’ 10” 7.0 21.15 19.10 14.95 13.10 

2” 7.3 21.60 19.45 15.30 13.25 

4” Tet 22.10 19.75 15.60 13.45 

6” 8.1 22.55 20.10 15.90 13.60 

E| S’ar 85 23.05 20.45 16.25 13.80 
S| 10” 8.9 23.55 20.80 16.55 13.95 
2’ 4”x 4’ 0” 9.3 24.00 21.10 16.85 14.10 

2” 3.7 24.50 21.45 17.15 14.30 

4” 10.1 25.00 21.80 17.50 14.45 

6” 10.5 25.45 22.15 17.80 14.65 

8” 10.8 25.95 22.45 18.10 14.80 

; 10” 5) 11.2 26.45 22.80 18.45 15.00 
Bae 3 Os 16 26.90 23.15 18.75 15.15 

2” 12.0 27.40 23.50 19.05 15.30 

A” 12.4 27.85 23.85 19.35 15.50 





6” 128 2835 24.15 19.70 15.65 
8” 132 2885 24.50 20.00 15.85 
10” 13.6 2930 24.85 20.30 16.05 
2 4’x 6 0” «14G «©629.80 §= 25.20 © 20.65 ~——:16.20 
2” 143 3030 25.50 20.95 16.35 
4”. 14.7 30.75 25.85 21.25 16.55 . 
6”) -15.2 $1.25 2620 21.55 16.70 
4 8” 15.5 31.75. 2655 2190 16.90 
| 10” 159 32.20 2685 22.20 17.05 


24% T 0": 16.3 32.70 27.20 22.50 17.25 

wes 1G 33.15 27.55 22.85 17.40 

avon Tt 33.65 27.90 23.15 17.55 

6” 17.5 34,15 28.20 23.45 17.75 

4 $%e2 17.8 34.60 28.55 23.75 17.90 
10” 18.2 35.10 28.90 24.10 18.10 


4”x 8’ 0” =18.6 35.60 29.25 24.40 18.25 
ah x 19.0 36.05 29.55 24.70 18.40 

4” 19.4 36.55 29.90 25.05 18.6u 

6” 19.8 37.00 30.25 25.35 18.75 

8” 20.2 37.50 30.60 25.65 18.95 

10” = 20.6 38.00 30.90 25,95 19.10 


aix 9° 0% 20 21.0 38.45 31.25 26.30 19,25 
a” 21.3 38.95 31.60 26.60 19.45 

4” = 21.7 39.45 31.95 26.90 19.60 

6” §< 22,1 39.90 32.25 27.25 19.80 

8” —§ 22.5 40.40 32.60 27.55 19.95 

10” 22.9 40.85. 32.95 27.85 20.15 


2 


3” 


2’ 4x10 0” = 23.3 41.35 33.30 28.15 20.30 
2” 23.7 41.85 33.60 28.50 20.45 
4” 24.1 42.30 33.95 28.80 20.65 
6” = 24.5 42.80 34.30 29.10 20.80 
8”... 24.9 43.30 34.65 29.45 21.00 
10” =: 25.2 43.75 35.00 29.75 21.15 
pe 


4"x11' 0” | 25.6 44.25 35.30 30.05 21.39 
[16] } 












2'5' 
Types A&B | Types F-G-H-1&L 


With Without | With Without 
Glass Glass Glass Glass 








eines | 








2’) 5’x 1’ 0”) «24 $15.40 $15.10 $11.20 $11.05 
2” 2.8 15.90 15.45 11.55 11.25 
4a” 3.2 16.40 15.80 11.85 11.40 
6” = 3.6 16.90 16.15 12.20 11.60 
8”. 4.0 17.40 16.50 12.50 11.75 
10” 384.4 17.90 16.85 12.85 11.95 
2’ 5’x 2’ 0” 848 18.40 17.20 13.15 12.10 
2” «B. 18.90 17.50 13.50 12.30 
ae i 6.8 19.40 17.85 13.85 12.45 
6” = 6.0 19.90 18.20 14.15 12.65 
8” «6.4 20.40 18.55 14.50 12.85 
10” —s 6.8 20.90 18.90 14.80 13.00 
2’ 5”’x 3’ 0” =7.2 21.40 19.25 15.15 13.20 
: 25. FG 21.90 19.60 15.45 13.35 
4” —-8.0 22.40 19.95 15.80 13.55 
6” =8.4 22.90 20.30 16.10 13.70 
SP: 8.8 23.40 20.65 16.45 13.90 
Tess 9.8 23.90 21.00 16.75 14.05 
2’ 5’x 4° 0” =—98.6 24.40 21,35 17.10 14.25 
2” 10.0 24.90 21.70 17.45 14.45 
4” 10.4 25.35 22.05 17.75 14.60 
6” 10.8 25.85 22.40 18.10 14.80 
O72 11-2 26.35 22.75 18.40 14.95 
10” 116 26.85 23.10 18.75 15.15 


2’ 5’x 5.0” 12.0 27.35 23.45 19.05 15.30 

2” 12.4 27.85 23.80 19.40 15.50 

: 4” 12.8 28.35 24.15 19.70 15.65 
b: 6” 13.2 28.85 24.45 20.05 15.85 
: BMS 18.7 29.35 24.80 20.35 16.00 
10” © 14.1 29.85 25.15 20.70 16.20 


2’ 6’x 6 0”) 14.5 30.35 25.50 21,00 16.40 
275 14-9 30.85 25.85 21.35 16.55 
4” 15.3 31.35 26.20 21.70 16.75 
6” 15.7 31.85 26.55 22.00 16.90 
Stcs 16.1 32.35 26.90 22.35 17.10 
10” =16.5 32.85 27.25 22.65 17.25 
2' 6’x 7’ 0” 16.9 33.35 27.60 23.00 17.45 
Bra LTS 33.85 27.95 23.30 17.60 
cad Aas Wy 34.35 28.30 23.65 17.80 
6” = 18.1 34.85 28.65 23.95 18.00 
8” 18.5 35.35 29,00 24.30 18,15 
10” 18.9 35.80 29.35 24.60 18.35 


2’ 6”’x 8 0” 19.3 36.30 29.70 24.95 18.50 
ares SOT 36.80 30.05 25.30 18.70 
4” 20.1 37.30 30.40 25.60 18.85 
; 37.80 30.75 25.95 19.05 
F 8” =20.9 38.30 31.10 26.25 19.20 
: 10” = 21.3 38.80 31.45 26.60 19.40 


2 6%x 9’ 0" 21.7 39.30 31.75 26.90 19.55 
2” = 22.1 39.80 32.10 27.25 19.75 
4” 22.5 40.30 32.45 27.55 19.95 
6” 22.9 40.80- 32.80 27.99 20.10 
8” =. 23.3 41.30 33.15 28.20 20.30 
10” = 23.7 41.80 33.50 28.55 20.45 
2’ 5”x10’ 0” =24.1- 42.30 33.85 28.85 20.65 
2” 24.5 42.80 34.20 29.20 20.80 
4” =—24.9 43.30 34.55 29.55 21.00 
6” 25.3 43.80 34.90 29.85 21.15 
8” 25.7 44.30 35.25 30.20 21.35 
10” 26.1 44.80 35.60 30.50 21.55 
2’ 5"x1l’ 0” «26.5 45.30 35.95 30.85 21.70 


[17] 
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SIZES 


Area 


TypesA&B | Types F-G-H-1 &L 





| 





With Without With Without 

Glass Glass Glass Glass 

Cx 1°08" 2.4 $15.50 $15.15 $11.25 $11.05 
2” 2.9 16.00 15.50 11.55 11.25 

4” 3.3 16.50 15.85 11.90 11.40 

6” 3.7 17.05 16.20 12.25 11.60 

8” 4.1 17.55 16.55 12.60 11.80 

+0" 4.5 18.05 16.95 12.95 12.00 

6’x 2’-0” 5.0 18.55 17.30 13.25 12.15 
2” 5.4 19.10 17.65 13.60 12.35 

4” 5.8 19.60 18.00 13:95 12.55 

6” 6.2 20.10 18.35 14,30 12.70 

8” 6.6 20.60 18.70 14.60 12.90 

10” 7.0 21.15 19.05 14.95 13.10 

6’x $’-0” 7.5 21.65 19.45 15.30 13.25 
2” 7.9 22.15 19.80 15.65 13.45 

4” 8.3 22.70 20.15 16.00 13.65 

6” 8.7 23.20 20.50 16.30 13.80 

BS” 9.1 23.70 20.85 16.65 14.00 

10” 9.5 24.20 21.20 17.00 14.20 

6’x 4° 0” 10.0 24.75 21.55 17.35 14.35 
2” 10.4 25.25 21.95 17.70 14.55 

4” 10.8 25.75 22.30 18.00 14.75 

@"32 412 26.30 22.65 18.35 14.90 

8” 116 26.80 23.00 18.70 15.10 

10” 12.0 27.40 23.35 19.05 15.30 

67x 6 20": 125 27.80 23.70 19.40 15.50 
2”5; 12.9 28.35 24.05 19.70 15.65 

45> 13.3 28.85 24.45 20.05 15.85 

6": 13.7, 29.35 24.80 20.40 16.05 

8” 14.1 29.85 25.15 20.75 16.20 

10”): 14.5 30.40 25.50 21.10 16.40 

6’x 6’ 0” 15.0 30.90 25.85 21.40 16.55 
2” » 15.4 31.40 26.20 21.75 16.75 

4” 15.8 31.95 26.55 22.10 16.95 

6” 16.2 32.45 26.95 22.45 17.15 

8” §616.6 32.95 27.30 22.80 17.30 

10” 17.0 33.45, 27.65 23.10 17.50 

C7x T Ore 17.5 34.00 28.00 23.45 17.70 
ars 17.3 34.50 28.35 23.80 17.85 

4” 18.3 35.00 28.70 24.15 18.05 

6” 18.7 B5.55 29.05 24.50 18.25 

8” 19.1 86.05. 29.45 24.80 18.40 

10”. 19.5 36.55 29.80 25.15 18.60 

6”’x 8’ 0” 20.0 37.05 80.15 25.50 18.80 
2” 20.4 37.60 30.50 25.85 18.95 

4” 20.8 38.10 30.85 26.20 19.15 

6” 21.2 38.60 31.20 26.50 19.35 

8" = 21.6 39.15 81.55 26.85 19.50 

10” 22.0 39.65 31.95 27.20 19.70 

G’x 9:0” 22.5 40.15 32.30 27.55 19.90 
2” 22.9 40.65 82.65 27.90 20.05 

4” «23.3 41.20 33.00 28.20 20.25 

6” = 23.7 41.70 33.35 28.55 20.45 

8” §=24.1 42.20 33.70 28.90 20.65 

10” 24.5 42.70 34.05 29.25 20.80 
6”’x10’! 0” 25.0 43.25 34.45 29.60 21.00 
2” 25.4 43.75 34.80 29.90 21.15 

4” 25.8 44.25 35.15 30.25 21.35 

6” 26.2. 44,80 35.50 30.60 21.55 

8” 26.6 45.30 35.85 30.95 21.75 

10” 27.0 45.80 86.20 31.30 21.90 
6txll’ 0%): 27.4 46.30 36.55 31.60 22.10 
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Types A & B Types F-G-H-I1&L 
: SIZES Area | With Without | With | Without 
| Glass Glass Glass Glass 
Bt Te TE 2.5 $15.55 $15.20 . $11.25 . $11.05 
2” 3.0 16.10 15.55 11.60 11.25 
4” 3.4 16.60 15.90 11.95 11.45 
6” 3.8 17.15 16.30 12.30 11.65 
8” 4.3 17.65 16.65 12.65 11.80 
10” 4.7 18.20 17.00 13.00 12.00 
ped ti afi | 5.1 18.75 17.40 13.35 12.20 
2” 5.5 19.25 17.75 13.70 12.40 
4” 6.0 19.80 18.10 14.05 12.60 
6” 6.4 20.30 18.50 14.40 12.80 
8” 6.8 ° 20.85 18.85 14.75 12.95 
10” 7.3 21.40 19.25 15.10 13.15 
SO Ix 80" 7.7 21.90 19.60 15.45 13.35 
2” 8.1 22.45 19.95 15.80 13.55 
4” 8.6 22.95 20.35 16.20 13.75 
6” 9.0 23.50 20.70 16.55 13.90 
8” 9.4 24.05 21.05 16.90 14.10 
10” 9.9 24.55 21.45 17.25 14.30 
2. 7’x 4° 0" 10.3 25.10 21.80 17.60 14.50 
2°.2.10.7 25.60 22.15 17.95 14.70 
4” 11.1 26.15 22,55 18.30 14.90 
GP EN ILG 26.70 22.90 18.65 15.05 
8” 12.0 27.20 23.25 19.00 15.25 
10” 12.4 27.75 23.65 19.35 15.45 
SET x 60" 20 12,9 28.25 24.00 19.70 15.65 
f. 2” 13.3 28.80 24.35 20.05 15.85 
: ei APOE AB LT 29.35 24.75 20.40 16.00 
: 6” 14.2 29.85 25.10 20.75 16.20 
( 8” 14.6 30.40 25.45 21.10 16.40 
be 10” =15.0 30.90 25.85 21.45 16.60 
2’ 7’x 6 0” 15.5 3145 26.20 . 21.80 16.80 


L 2” 15.9 32.00 26.55 22.15 17.00 
sy 4” 16.3 32.50 26.95 22.50° 17.15 
4G 6%. 516.7 33.05 27.30 22.90 17.35 
a SMS LTS 33.55 27.65 ° 23.25 17.55 
4 10” 17.6 34.10 28.05-- 23.60 17.75 
BO 9%x. TO": = 18.0 34.65 28.40 23.95 17.95 
2” f 18.5 35.15 28.75 24.30 18.10 
4” 18.9 35.70 29.15 24.65 18.30 
6”, 19.3 36.25 29.50 25.00 18.50 
8” 19.8 36.75 29.85 25.35 18.70 
10” 20.2 37.30 30.25 25.70 18.90 


2’ 7x 80" = =20.6 37.80 30.60 26.05 19.05 

amos U1 38.35 30.95 26.40 19.25 

4 4” 21.5 38.85 31.35 26.75 19.45 
q 6” = 21.9 39.40 31.70 27.10 19.65 
a 8” 22.4 39.95 32.05 27.45 19.85 
4 10” 22.8 40.45 32.45 27.80 20.05 


2’ "x 9° 0” 23.2 41.00 32.80 28.15 20.25 
2” 23.6 41.50 33.15 28.50 20.40 

4” 24.1 42.05 33.55 28.85 20.60 

6” 24.5 42.60 33.90 29.20 20.80 

8” 24.9 43.10 34.25 29.55 21.00 

10” 25.4 43.65 34.65 29.95 21.20 

2’ 7”x10’ 0” §=.25.8 44.15 35.00 30.30 21.35 
2” 26.2 44.70 35.35 30.65 21.55 

§ 4” 26.7 45.25 35.75 31.00 21.75 
j GY + 21 45.75 36.10 31.35 21,95 
8” 27.5 46.30 36.45 31.70 22.15 

10” 28.0 46.80 36.85 32.05 22.30 

2! Ttx11' 0" 28.4 47.35 37.20 32.40 22.50 
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SIZES | Area} With =| Without with =| Without — 
Glass Glass Glass Glass 


2'8' 
Types A & B = | ae 








2° 8’ 1’ 0” = 2G $15.60 = $15.25 §=$11.25 = $11.05 
2” 3.1 16.15 15.60 11.60 11.25 
4a” §=3.6 16.70 16.00 12.00 11.45 
oO” = 4.0 17,25 16.35 12.35 11.65 
gv 4.4 17.80 16.75 12.70 11.85 
10” 44.8 18.35 17.10 13.10 12.05 
2’ 8"X 2’ 0” 5.3 18.90 17.50 13.45 12.25 
2” 5.7 19.45 17.85 13.80 12.45 
4” 6.2 20.00 18.25 14.20 12.65 
6” 6.6 20.55 18.65 14.55 12.85 
8” 7.1 21.05 19.00 14.90 13.05 
10” 7.5 21.60 19.40 15.25 13.25 
2’ 8’x 30” = 8.0 22.15 19.75 15.65 13.45 
"a 8.4 22.70 20.15 16.00 13.65 
4” 8.8 23.25 20.50 16.35 13.80 
G52. S28 23.80 20.90 16.75 14.00 
8” 9.7 24.35 21,25 17.10 14.20 
10” = 10.2 24.90 21.65 17.45 14.40 
2’ 8"x 4’ 0” = $10.6 25.45 22.00 17.85 14.60 
diame | 26.00 22.40 18.20 14.80 
AP TG 26.55 22.75 18.55 15.00 
6” 12.0 27.10 23.15 18.95 15.20 
8” 12.4 27.65 23.50 19.30 15.40 
10” 12.8 28.20 23.90 19.65 15.60 
2’ 8"x 5’ 0” = 13.3 28.70 24.30 20.00 15.80 





2” 13.7 29.25 24.65 20.40 16.00 
4” 14.2 29.80 25.05 20.75 16.20 
6” «14.6 30.35 25.40 21.10 16.40 
8” 15.1 30.90 25.80 21.50 16.60 
10”, 18.5 31.45 26.15 21.85 16.80 


2’ 8’x 6’ 0”) =—16.0 32.00 26.55 22.20 17.00 
| 2” 16.4 32.55 26.90 22.60 17.20 
4” 16.8 33.10 27.30 22.95 17.46 
6” 17.3 33.65 27.65 23.30 17.60 
aoe Wy 8 34,20 28.05 23.70 17.80 
10” = 18.2 34.75 28.40 24.05 18.00 








2 8x 7’ 0” 186 35.30 2880 2440 18.20 

| 2” 191 35.80 29.15 24.75 18.40 
4” 195 36385 29.55 25.15 18.55 
| 6” 20.0 36.90 29.95 25.50 18.75 
8” 204 87.45 30.30 25.85 18.95 

. 10” 208 38.00 30.70 2625 19.15 

| 2’ 8’x 80” 213 88.55 $1.05: 26.60 19.35 
2” 21.7 $9.10 3145 2695 19.55 
4” 222 39.65 $1.80 2735 19.75 

6” 226 40.20 32.20 27.70 19.95 

8” 231 40.75 32.55 28.05 20.15 

10” 23.5 41.30 32.95 2845 20.35 

2’ 8’x 9.0” 24.0 4185 33.30 2880 20.55 

2” 244 4240 $3.70 29.15 20.75 

4” 249 42.95 34.05 29.50 20.95 

6” 25.3 43.45 84.45 29.40 21.15 

8” 25.7 44.00 34.80 3025 21.35 

10” 26.2 44.55 85.20 30.60 21.55 

2 8x10. 0” 26.6: 45.10 85.55 31.00 21.75 

2” 27.1 45.65 35.95 31.35 21.95 

4” 275: 46.20 8636 31.70 22.15 

6” 28.0 46.75 36.70 32.05 22.35 

8” 284 47.30: 37.10 3245 22.55 

10” 289 47.85 37.45 32.80 22.75 

2 8’x1l’.0” 293 4840 37.85 33.20 22.95 
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. Types A&B | Types F-G-H-1&L 
SIZES Area With Without with Without 
Glass Glass Glass Glass 





29 eA! OF 


2.7 $15.70 $15.30 $11.25 $11.05 

20S 3.2 16.25 15.70 11.65 11.25 

4” — 33.6 16.80 16.05 12.05 11.45 

6het 41 17.35 .16.45 12.40 11.65 

8” 4.5 17.95 16.85 12.80 11.85 

10” 5.0 18.50 17.20 . 13.15 12.10 

2’ 9’x 2’ 0” = 5.5 19.05 17.60 13.55 12.25 
wi BD 19.60 18.00 13.90 12.50 

4” 6.4 20.20 18.40 14.30 12.70 

6” = «6.8 20.75 18.75 14.65 12.90 

Bf 21 8 21.30 19.15 15.05 13.10 

40883 TT 21.85 19.55 15.45 13.30 

2’ 9’x 3’ 0” = 8.2 22.45 19.90 15.80 13.50 
bia ee Fy 4 23.00 20.30 16.20 13.70 

4”) 9.1 23.55 20.70 16.55 13.90 

67:5 36 24.10 21.10 16.95 14.15 

8” 10.0 24.70 21.45 17.30 14.35 

F 10” = 10.5 25.25 21.85 17.70 14.55 
2’ 9’x 4’ 0” (11.0 25.80 22.25 18.05 14.75 


2” 11.4 26.35 22.65 18.45 14.95 
4” 11.9 26.95 23.00 18.85 15.15 
6” 12.3 26.50 23.40 19.20 15.35 
8” 12.8 28.05 23.80 19.60 15.55 
10” 13,2 28.60 24.15 19.95 15.75 


A Oa BOL 2518.7 29.20 24.55 20.35 15.95 
2” 14.2 29.75 24.95 20.70 16.15 
4” 14.6 30.30 25.35 21.10 16.40 
62 22151 30.85 25.70 21.50 16.60 
8” 15.5 31.45 26.10 21.85 16.80 
10” 16.0 32.00 26.50 22.25 17.00 


2°°9"x 6’ 0” 16.5 32.55 26.90 22.60 17.20 
2” 16.9 33.10 27.25 23.00 17.40 
4” 174 33.70 27.65 23.35 17.60 
6” 17.8 34.25 28.05 23.75 17.80 
8” 18.3 34.80 28.40 24.10 18.00 
10” $18.8 35.35 28.80 24.50 18.20 


2°.9°x 7’ 0” 9° 19.2 35.95 29.20 24.90 18.40 
o” 218.7 36.50 29.60 25.25 18.65 
4” 20.1 37.05 29.95 25.65 18.85 
6” = 20.6 37.60 30.35 26.00 19.05 
8” 21.0 38.20 30.75 26.40 19.25 
10” 21.5 38.75 31,10 26.75 19.45 


2’ 9”x 8’. 07 22.0 39.30 31.50 27.15 19.65 
2” 22.4 39.85 31.90 27.55 19.85 
4” (22.9 40.45 32.30 27.90 20.05 
6” = 23.3 41.00 32.65 28.30 20.25 
8” 23.8 41.55 33.05 28.65 20.45 
10” 24.3 42.10 33.45 29.05 20.70 


2’ 9%x 9. 0” 24.7. 42.70 33.85 29.40 20.85 
2” 25.2 43:25 34.20 29.80 21.10 
4” 25.6 43.80 34.60 30.15 21.30 
6” 26.1 44.35 35.00 30.55 21.50 
8” 26.5 44.95 35.35 30.95 21.70 
10” = 27.0 45.50 35.75 31.30 21.90 
9”x10’ 0” = 27.5 46.05 36.15 31.70 22.10 
2” 279 46.60 36.55 32.05 22.30 
4” 28.4 47.20 36.90 32.45 22.50 
6” 28.8 47.75 37.30 32.80 22.70 
§* 6729.3. 48.30 37.70 33.20 22.90 
10” 29.8 48.85 38.05 33.60 23.15 
9”x11’ 0” 30.2 49.45 38.45 53.95 23.35 
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Types F-G-H-I1&L | 











Types A & B 
SIZES | Area) = With | Without with =| Without 
| | Glass Glass Glass Glass 
2’10’x Y 0” 28 $15.75 $15.35 $11.30 $11.05 
B25 8.3005 16.80 8 S16.76 5. 10,70 2 11.26 
40.50 8.7 0.216.865 0° 16.15 + * 12.08 11.60 
6" 42°) 17.45 °16.50° 12.45 11.70 
8” 4.7 18.05 16.90 12.85 11.90 
10” «6.2 18.65 -17.30—«18.25 012.10 
2'10’x 2 0" «=5.6 «619.20 -17.70 13.65 =: 12.30 
2” G1 1980 18.10 14.00 12.55 
4” 66 20.35 1850 14.40 © 12.75 
6” 67.0 = 20.95 18.90 = 14.80 = 12.95 
8” 7.5. 21.55 19.30 15.20 13.15 
10” 8.0 22.10. 19.70 §=15.60 =: 13.40 
2'10’x 30” 85 22.70 2010 15.95 13.60 
2” 89 23.25 20.50° 16.35 13.80 
4” 94. 23.85 20.90 16.75 14.00 
6” 99 2440 21.30 17.15 14.25 
8” 10.3 25.00 21.65: 17.55 14.45 
10” 108 25.60 22.05 17.95 14.65 
2'10"x 470" #113 26.15 2245 1830 14.85 
2” 118 26.75 22.85 18.70 15.10 
4” 122 27.30 23.25 19.10 15.30 
6” 12.7 27.90 23.65 19.50 15.50 
8” 13.2 2845 24.05 19.90 15.70 
10” 13.7 29.05 2445 20.25 15.90 
9'10’x 5 0” 14.2 29.65 2485 20.65 16.15 
2” 146 30.20 25.25 21.05 16.35 
4” 51 3080 25.65 2145 16.55 
6” 15.5 31.35 26.05 © 21.85 16.75 
8” 16.0 31.95 26.40 | 22.25 17.00 
10” 165 382.50 2680 22.60 17.20 
2°10’x 6 0” =#17.0 83.10 27.20 23.00 17.40 
2” 17.4 33.70 27.60 23.40 17.60 
4” 17.9 34.25 28.00 23.80 17.80 
6” 184 34.85 28.40: 2420 18.05 
8” 188° 35.40 28.80 24.55 18.25 
10” 193 36.00 29.20 24.95 18.45 
710’x 7 0” 19.8 36.60 29.60 25.35 18.65 
2” 20.3 37.15 30.00 25.75 18.90 
4” 20.7 87.75 80.40 26.15 19.10 
6” 21.2 3830 30.80 26.55 19.30 
g” 21.7 38.90 31.15 2690 19.50 
10” 222 $9.45° 31.55 27.30 19.75 
210"x 8 0% 22.6 40.05 31.95 27.70 19.95 
2” 93.1 40.60 32.35 2810 20.15 
4” 23.6 41.20 32.75 28.50 20.35 
6” 24.0 41.80 33.15 2885 20.55 
8” 24.5 42.35 33.55 29.25 20.80 
10” 25.0 42.95 3395 29.65 21.00 
2’10"x 9 0% «25.5 43.50 34.35 30.05 21.20 
9” 95.9 44.10 34.75 30.45 21.40 
4” 264 44.65 35.15 30.85 21.65 
6” 26.9 45.25 35.55 31.20 21.85 
8” 27.4 45.85 35.95 381.60 22.05 
10” 27.8 46.40 3635 32.00 22.25 
2/10’x10’ 0” 28.3 47.00 36.75 32.40 | 22.45 
2” 988 47.55 87.10 32.80 22.70 
4” 99.2 4815 37.50 33.15 22.90 
6” 29.7 48.75 37.90 33.55 23.10 
8” 30.2 49.30 38.30 - 33.95 23.30 
10” 30.7 49.90 38.70 3435 23.50 
¥10"x11' OQ” 31.1 39.10 34.75. 23.75 
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“Types A&B | Types F-6- H-1&L 
SIZES Area With | Without With Without 
Glass Glass Glass Glass 


$15.80 $15.40 $11.80 $11.05 
16.40 15.80 11.70 11.25 
17.00 16.20 12.10 11.50 
17.60 16.60 12.50 11.70 
18.20 17.00 12.90 11.95 
18.80 17.40 13.30 12.16 


19.35 17.80 13.70 12.35 . 
19.95 18.20 14.10 12.60 
20.55 18.65 14.55 12.80 
21.15 19.05 14.95 13.00 
21.75 19.45 15.35 13.25 
22.35 19.85 15.75 13.45 


22.95 20.25 16.15 13.70 
23.55 20.65 16.55 13.90 
24.15 21.05 16.95 14.10 
24,75 21.45 17.35 14.35 
25.30 21.90 17.75. 14.55 
25.90 22.30 18.15. 14.75 


26.50 22.70 18.55 15.00 
2” 27.10 23.10. 18.95. 15.20 
4” 27.70 23.50 19.35 15.40 
6” 28.30 23.90 19.75 15.65 
8” 28.90 24.30. 20.20 15.85 

10” 29.50 24.70 20.60. 16.10 


2°11°x 5’ 0” 30.10 25.10: 21.00 16.30 
2” 30.70 * 25.55 21.40 16.50 
4” 31.25 25.95 21.80 16.75 
6” 31.85 26.35 22,20 16.95 
8” 32.45 26.75 22.60 17.15 
10” 33.05 27.15 23.00 17.40 


2°11”x 6’ 0” 33.65 27.55 23.40 17.60 
34.25 27.95 23.80. 17.80 
34.85 28.35 24.20 18.05 
35.45 28.75 24.60 18.25 
36.05 29.20 25.00 18.50 
36.60 29.60 25.45 18.70 


2’11”x : 37.20 30.00 25.85 18.90 
i 37.80 30.40 26.25 19.15 

38.40 30.80 26.65 19.35 

39.00° 31.20 27.05 19.55 

39.60 31.60 27.45 19.80 

40.20 32.00 27.85 20.00 


40.80 32.40 28.25 20.20 
41.40 32.80 28.65 20.45 
42.00 33.25 29.05 20.65 
42.55 33.65 29.45 20.90 
43.15 34.05 29.85 21.10 
43.75 34.45 30.25 21.30 


2’11"x 44.35 34.85 30.65 21.55 
44.95. 35.25 31.05 21.75 

45.55 35.65 31.50 21.95 

46.15 36.05 31.90 22.20 

46.75 36.50 32.30 22.40 

47.35 36.90 32.70 22.60 

2’11”x10’ 0” 47.90 37.30 33.10 22.85 
; a” 48.50 37.70 33.50 23.05 

4” 49.10 38.10 33.90 23.30 

6” 49.70 38.50 34.30 23.50 

2 50.30 38.90 34.70 23.70 








27x? 1°" 0% 
9” 
4” 
6” 
3” 
10” 
2’/11”x 2’ 0” 
9” 
4” 
6” 
3” 
10” 
2/11”x 3’ 0” 
2” 
4” 
6” 
9” 
10” 
ye gs Si al is 


PS SS SS 08 a Se OU OV Os OP Be: 


et et he 
ArHaANNDAU DANN wDwWO WHOwWORS 
; 


He 
Bo bo 
om 





a Ag STRAIT TOT, 


8” : 
10” 50.90 39.30 35.10 23.95 
SUSI 6" 51.50 39.70 35.50 24.15 
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| Types A & B Types F-G-H-1&L | 
SIZES | Area With Without with Without 


\ we __ Glass Glass Glass Glass 
bg 0”’x af Q” 











3.0 $15.85 $15.45 $11.30 $11.05 
2” 3.5 16.50 15.85 11.75 11.30 
4” 4.0 17.10 16.25 12.15 11.50 
6” 4.5 17.70 16.70 12.55 11.75 ; 
8” 5.0 18.30 17.10 13.00 11.95 f 
10” 5.5 18.90 17.50 13.40 12.20 : 
3! 0’x 2° ~~ = 6.0 19.55 17.95 13.80 12.40 
2” 6.5 20.15 18.35 14.25 12.65 
4” 7.0 20.75 18.75 14.65 12.85 
6” 7.5 21.35 49.15 15.05 13.10 
8” 8.0 22.00 19.60 15.50 13.30 
10” 8.5 22.60 20.00 15.90 13.55 
3 0’x 3” = 8.0 23.20 20.40 16.30 13.75 
9.5 


2” 23.80 20.85 16.75 14.00 
4” 10.0 24.40 21.25 17.15 14.20 
6” = 10.5 25.05 21.65 17.55 14.45 
8” 41.0. 25.65 22.10 18.00 14.65 
10” 41.5 26.25 22.50 18.40 14.90 


x 0’x 4’ 0” = 12.0 26.85 22.90 18.80 15.10 
2” 12.5 27.50 23.35 19.20 15.35 
4” 13.0 28.10 23.75 19.65 15.55 
6” 13.5 28.70 24.15 20.05 15.80 
8” 14.0 29.30 24.55 20.50 16.00 
10”) «14.5 29.90 25.00 20.90 16.25 


3 0"x 5’ 0” = 15.0 30.55 25.40 21.30 16.45 
2” = 15.5 31.15 25.80 21.70 16.70 
4” 16.0 31.75 26.25 22.15 16.90 
6” 16.5 32.35 26.65 22.55 17.15 
8” 17.0 33.00 27.05 22.95 17.35 
10” «17.5 33.60 27.50 23.40 17.60 


3’ 0’x 6’ 0” =18.0 34.20 27.90 23.80 17.80 
2” 18.5 34.80 28.30 24.20 18.05 
4” 19.0 35.40 28.70 24.65 18.25 
6” 19.5 36.05 29.15 25.05 18.50 
8” 20.0 36.65 29.55 25.45 18.70 
10” 20.5 37.25 29.95 25.90 18.95 


2 O’x 7 0” ~=21.0 37.85 30.40 26.30 19.15 
2” 21.5 38.50 30.80 26.70 19.40 
4” 22.0 39.10 31.20 27.15 19.60 | 
6” 22.5 39.70 31.65 27.55 19.85 | 
8” 23.0 40.30 32.05 27.95 20.05 | 
10” 23.5 40.90 32.45 28.40 20.30 | 


30"x 8’ 0” 24.0 41.55 32.90 28.80 20.50 
2” «24.5 42.15 33.30 29.20 20.75 
4” 25.0 42.75 33.70 29.65 20.95 
6” 25.5 43.35 34.10 30.05 21.20 
8” 26.0 44.00 34.55 30.45 21.40 
10” 26.5 44.60 34.95 30.90 21.65 


3” 0’x 9 0” ~=«27.0 45.20 35.35 31.30 21.85 
2” = 27.5 45.80 35.80 31.70 22.10 
4” = 28.0 46.40 36.20 32.15 22.30 
6” = 28.5 47.05 36.60 32.55 22.55 
8”. 29.0 47.65 37.05 32.95 22.75 
10” =. 29.5 48.25 37.45 33.40 23.00 


3 O”’x10’ 0” «30.0 48.85 37.85 33.80 23.20 
2” 30.5 49.50 38.30 34.20 23.45 
4” 31.0 50.10 38.70 34.65 23.65 4 
6” 31.5 50.70 39.10 35.05 23.90 : 
8” 32.0 51.30 39.50 35.45 24.10 
10” 32.5 51.90 39.95 35.90 24.35 
0”’x11l’ 0” 52.55 40.35 36.30 24.55 


















Types A&B | Types F-G-H-1 &L 


With Without With Without 
Glass Glass Glass Glass 





122802 ES Area 











3’ 1"x 1’ 0” «3.0 «$15.95 $15.50 ° $11.35 $11.05 
2” 3.5 16.55 15.90 11.75 11.30 

7 aes 17.20 16.35 12.20 11,50 

6” = 4.6 17.80 16.75 12.60 11.75 

8” 5.1 18.45 17.20 13.05 12.00 

10” 5.6 19.05 17.60 13.50 12.20 

eae OTS! OL 19.70 18.05 13.90 12.45 
BPs BG 20.30 18.45 14.35 12.70 

: aeaon f2! 20.95 18.90 14.75 12.90 

6” a 21.60 19.30 15.20 13.15 

8” 8.2 22.20 19.75 15.60 13.40 

8O" 82 8.7 22.85 20.15 16.05 13.60 

3’ 1%x 3' 0” 9.2 23.45 20.60 16.50 13.85 
Bh OT 24.10 21.00 16.90 14.05 

4” 10.2 24.70 21.45 17.35 14.30 

6” 10.7 25.35 21.85 17.75 14.55 

i astssatt MWe 25.95 22.30 18.20 14.75 

10” 11.8 26.60 22.70 18.60 15.00 















































Seite YO 42.9 887.90 8.9815: 6 249.08 7 166 
| 3" 212.8 OF. 27.85 8% Babb UO a9Be 16.45 
4” 13.3 28.50: 24.00 19.90 15.70 
| 6” 13.8 2910 2440 20.35 15.95 
f 8” 143 29.75 24.85 20.75 16.15 
10” 149 30.35 25.25 21.20 16.40 
| 3’ 1"x 5’ 0” «15.4 31.00 »=—-25.70 21.65 ~—«:16.60 
|: 2” 15.9  31.60° 26.10 22.05 16.85 
; 4” 164 32.25 26.55 22.50 17.10 
6” 16.9 32.80 2695 22.90 17.30 
8” 174 33.50 27.40 23.35 17.55 
10” 179 34.10 27.80 23.75 . 17.80 


Sf 1"x. 6’ 0” 18.5 34.75 28.25 24,20 18.00 





: 2” 19.0 35.40 28.65 24.65 18.25 
i clans A) 36.00 29.10 25.05 18.50 
; 6” =. 20.0 36.65 29.50 25.50 18.70 
3 8” 20.5 37.25 29.95 25.90 18.95 
} : 10” 21.0 37.90 30.35 26.35 19.15 
i SE LOK ET! VE 2US 38.50 30.80 26.80 19.40 
{ 2”. 322.1 39.15 31.20 27.20 19.65 

4” 22.6 39.75 31.35 27.65 19.85 

CG” 23.1 40.40 32.05 28.05 20.10 

a 8” 23.6 41.00 32.50 28.50 20.35 
i 10” ©24.1 41.65 32.90 28.90 20.55 
i 3) 1% 8" 0" 24.6 42.30 33.35 29.35 20.80 
it 2” 25.1 42.90 33.75 29.80 21.00 
bs 4” — 25.7 43,55 34.20 30.20 21.25 
: 6” 26.2 44.15 34.60 30.65 21.50 
8” = 26.7 44.80 35.05 31.05 21.70 

10”: 27.2 45.40 35.45 31.50 21.95 

SE SSO 2.7 46.05 35.90 31.95 22.20 

( oP 928.2 46.65 36.30 32.35 22.40 
» 4” 28.7 47.30 36.75 32.80 22.65 

: 6” =29.3 47.90 37.15 33.20 22.90 

| 8” 29.8 48.55 37.60 33.65 23.10 
10” 30.3 49.20 38.00 34.05 23.35 

3’ 1”x10’ 0” 30.8 49.80 38.45 34.50 23.60 
2” 31.8 50.45 38.85 34.95 23.80 

4” 31.8 51.05 39.30 35.35 24.05 

6” = 32.3 51.70 39.70 35.80 24.25 

8” 32.9 52.30 40.15 36.20 24.50 

10” 33.4 52.95 40.55 36.65 24.75 
I"x1l' 0”: 33.9 53.55 41.00 37.05 24.95 
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Types A&B | Types F-G-H-F&L 
SIZES | Areal With Without With Without 
; Glass .| Glass Glass Glass 
Q 2« 1’ 0” = 3.1 $16.00 ~ $15.55 $11.35 $11.05 
2” 36 1665 15.95 sv 11.30 
4” 42> 17.20 16.40. . 1225 11.55 
6” 4.0 > AT9B © 16.85 ) > 12:65 11.765 
8” 52. 18.55. 17.25, 13.10 12.00 
10”° 58. 19.20° 17.70 13.55 12.25 
g2’x 2 0” «63> 19.85 1815; 14.00 12:50 
2”. G68 2050 18.60. 1445 12.75 
4” 73) 2115, - 19.00 14.90 12.95 H 
6’ 79. 21.80  19.45° 15.30 ° 13.20 4 
8” 84 22.45. 19.90 15.75 18.45 . 
10” 89 23.05 20.30 16.20 . 13.70 q 
3 2"~% 3° 0” 95 23.70- 20.75 16.65 13.90 ' 
2” 10.0. 2435. 21.20. 1710 14.15 ‘ 
4” 105° 25.00 21.60° 17.55 14.40 
6” 11.0. 25.65 22.05: 1795 14.65 
8” 11.6 26.30 22.50: 1840 14.90 
10” #121 2695 22.90 1885 15.10 
3 -2"~% 4° 0" 126 27.60 28.35. 19.30 . 15.35 
2” 13.2 28.20 - 28.80 19.75 . 15.60 
4” 13.7. 28.85. 24.25. 20.20 15.85 
G” 142. 29.50 24.65. 20.60 16.05 
8” 14.7. 30.15 - 25.10. 21.05 16.30 
10” 15.3 - 30.80. 25.55. 21.50 16.55 
3° O"x 5’ O” 15.8. 31.45: 25.95 21.95 16.80 
2” 16.3. 3210. 26:40. 22.40 17.00 i 
4° 1G.8-. 32.75: 26.85: 22.85 17.25 : 
GY 47.4. = S835 4 27.256 23.25: . 17.50 
8” 17.9 34.00- 27.70 23.70 17.75 : 
10”. 18.4-> 34.65. 2815, 24,15 18.00 > 
x 2x 6 0” 19.0: 35.30. 28.55. 24.60 18.20 { 
2” 19.5 35.95 29.00. 25.05 18.45 
4” 20.0. 36.60 29:45 25.50 18.70 
6” 20.5 87:25: 29.90- 25.90 18.95 
8” 21.1 >. BU85-« 30.30 526.35 19.15 
10” 21.6. 38.50. 30.75 26.80 19.40 
“grove T 0” 22.1 39.15- 81.20. 27.25 19.65 
2” 92.7 . 39.80 81.60 27.70 ~ 19.90 
4” 932. 4045 3205 28.15 20.10 
6” 23.7 41.10 82.50, 28.60. 2035 + 
8” 24.2 41.75. 32.90 29.00 20.60 
10” 248 4240 83.35 29.45 20.80 
y 2" 8 0” 25.3. 48.00. 33.80 29.90 21.10 
2” 25.8 - 43.65. 84:20. 80.35 21.30 
4” 26.4 44.30. 34.65 30.80 21.55 | 
6” 269 44.95. 36.10: 31.25. 21.80 ; 
8” 287.4 45.60 35.50 31.65 22.00 - 
10” 27.9 46.25 . 35.95 32.10. 22.2b° 
3° 0% 9 0 28.5 46.90 3640 32.55 22.50 
- 9" 990 47.55 86.85 33.00 © 22.75 
4” 29.5 48.15 87.25 ©8345 23.00 
6” 30.0 48.80 . 37.70 33.90 23.20 
8” 30.6 4945 38.15. 3430 2345 | 
10” 3t1 5010 8855 84.75. 23.70 
3° 2"x10’' 0” 31.6 50.75. 39.00 35.20 + 23.95 
gv 399 5140 39.45 35.65 24.20 
4” 32.7 52.05 39.85 36.10 24.46 
6” 33.2 62.70 - 40.30 86.55 24.65 
8” 33.7 63.30. 40.75 . 36.95 24.96 
10”. 34.3. 53.95 41,20 37.40 25.15 
3° 2’x11’ 0”. 34.8 5460 41.60 37.85 4 
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3 Types A & B Types F-G-H-1&L 
SIZES Area | With Without With Without 
Glass Gless Glass Glass 
3 8’x 1. 0” =«=3.2 «$16.05. $15.60 $11.85 $11.05 
2” © 8... 16.70 2: 16.05 11.80 © 11.80 
4 48> 17.85 © 16.45) 12.25 © 11.55 
6” 48 18.05 16.90: 12.70 11.80 
Ser Gd Gh TB.70. 0. SET BB 2.0 1820. CNOS 
j 10” «5.9 19.35: 17.80 18.65 12.30 
3° 8’x 2/0" 6.5. 20.00 18.25. 14.10 12.55 
| Om 19 6° 90.65 o! 18.70. 14.55 12,80 
i 4” 75 - 21.385 19.15... 15.00 13.00 
j 6”. 81+) 22.00 °° 19.60 15.45 = 13.25 
’ 8”. 86. 22.65... 20.05 15.90 13.50 
10” 9.2. 23.30 2045. 16385 18.75 
3° 8’x 3’ 0" «9.%~—s 23.95. 20.90 16.80 14.00 
2” 10.2 24.65: 21.35. 17.25 14.25 
4” 10.8 “25.30. 21.80 17.70 14.50 
6” 11.3 25.95 © 22.256 18.20 14.75 
8” 11.9 26.60. 22.70: 18.65 15.00 
10” 12.4 27,25, 23.15 19.10 > «15.25 


3’ 3’x 4’ 0” 13.0 27.95 23.60. 19.05 15.50 
i 2” 13.5 28.55 24.00 20.00 15.70 
4” 14.0 29,25 24.45 20.45 15.95 

6” 14.6, © 29.90 24.90 20.90. 16.20 

cies vag 30.55 25.35 21.35 16.45 

10” = 15.7 31.25 25.80 21.80 16.70 

3! 13’x 5’ 0” «16.2 31.90 26.25 22.25 16.95 
' 2” 16.7 32.55 26.70 22.70 17.20 
4” 17.3 33.20 27.15 23.20 17.45 

GO ATs 33.85. 27.60 23.65 17.70 

34.55 28.00 24.10 17.95 
35.20 28.45 24.55 18.15 


3’ 3"x. 6’. 0" 19.5 35.85 28.90 25.00 18.40- 
5 2” 20.0 36.50 «29.35 25.45 18.65 

4” 20.5. 37.15 29.80 25.90 18.90 

G21 37.80 30.25 26.35. 19.15 

8” 21.6 38.50 30.70 26.80 19.40 

10” 22.2 39.15 31.15 27.25 19.65 


3° .3"x TV 0” 922.7 39.80 31.60 27.70 19.90 
2” © 23.3 40.45. 32.00 28.20 20.15 
4” 23.8.0. 41.10 32.45 28.65 + 20.40 
6” 24.8 41.80 32.90 29.10 20.65 
8” 24.9 42.45 33.35 29.55. 20.85 
10” 25.4 43.10 33.80 30.00 21.10 
387x 8’ 0” 26.0 43.75 $4.25 30.45 © 21.35 
2” © 26.5, 44.40 34.70 30.90 21.60 
4” 27.0 45.10 35.15 31.35 21.85 
6” 27.6 45.75 35.60 31.80 22.10 
8” 28.1 46.40 36.00 32.25 22.35 
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10” 28.7 47.05 36.45 32.75 22.60 
8! 3%x 9” OY 129.2 47.70 36.90 33.20 22.85 
: 2” 29.8 48.40 37.35 33.65 - 23.10 


4” 30.3 49.05 37.80 34.10 23.35 
6” 30.8 49.70 38.25 34.55 23.55 
8” 31.4 50.35 38.70 35.00 23.80 
10” 31.9 51.00 39.15 35.45 24.05 


3”’x10’ 0” 32.5 51.70 39.60 35.90 24.30 
2” * 33.0 52.35 40.00 36.35 24.55 
4” 33.6 53.00 40.45 36.80 24.80 
6” ° 34.1 53.65 40.90 37.25 25.05 
8” 34.6 54.30 41,35 37.75 25.30 
10” 35.2 55.00 41.80 38.20 25.55 
© 3°:3"x11' 0” © 35.7 55.65 42.25 38.65 25.80 
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Types A & B Types F-G-H-1 &L 

















| Sizes Area With Without With Without 
| Glass Glass Glass Glass 
3 4”x 1’ 0” 3.3 $16.10 $15.65 $11.35 $11.05 
O42) B85 596.80 8) 316.1055 11.86 14.80 
4082 44:0) STTAG OS. SIG.8B £52 12-8055 11.55 
i O08 BOO 51846 25 9917-00 25 12-78: 14.80 
B65 6.5 0518.80 8) AAG 18.98": 12:06 
: 10” 61 19.50 17.90 13.70 12.30 
i 3’ 4"x 2° 0” 66 2015 18.85 14.20 192.55 
i 2” 2 7.2 20,85 2) 8.805 9 14.65 12.85 
MOL ATS 81 60 2s 49.96 ST 16-102: 19.08 
6” 83 2220 19.70 15.60 13.35 
8” ©) 8.8 122.90 © 20.15 > 16.08 13.60 

10” 94 23.55 20.65 16.50 13.85 | 
3’ 4”x 3° 0” 10.0 24.25 21.05 17.00 14.10 
20 5210.6 se $24.90 65:19:55: S97 AG 14.86 
4” 11.1 (26.60 ©°.22.00 17.90 14.60 


6” 11.6 26.25 22.45 18.40 14.85 
; 8” 12.2 26.95 22.90 18.85 15.10 
x LO 12.7 27.60 23.35 19.30 15.35 


3 4”x 4’ 0” 13.3 28.30 23.80 19.80 15.60 
2” «13.8 28.95 24.25 20.25 15.85 
4” 14.4 29.65 24.70 20.70 16.10 
6” 15.0 30.30 25.15 21.20 16.35 
8” 15.5 31.00 25.60 21.65 16.60 
10” «16.1 31.65 26.05 22.10 16.85 
3’ 4” 5’ 0” §=16.6 32.35 26.55 22.60 17.10 
2” 17.2 33.00 27.00 23.05 17.35 
cee YAY 33.70 27.45 23.50 17.60 
6” 18.3 34.35 27.90 24.00 17.85 
8” 18.8 35.05 28.35 24,45 18.10 
10” 19.4 35.70 28.80 24.95 18.40 


, 36.40 29.25 25.40 18.65 
2” 20.5 37.05 29.70 25.85 18.90 
S201 37.75 30.15 26.35 19.15 
6” 21.6 38.40 30.60 26.80 19.40 
8” 22.2 39.10 31.05 27.25 19.65 

10” 22.7 39.75 31.50 27.75 20.00 


3° 4%x.7' 0" 23.8 40.45 32.00 28.20 20.15 
2” = 23.9 41.15 32.45 28.65 20.40 
4” 24.4 41.80 32.90 29.15 20.65 
6” = 25.0 42.50 33.35 29.60 20.90 
8” » 25.5 43.15 33.80 30.05 21.15 
10” = =26.1 43.85 34.25 30.55 21.40 


3’ 4”x 8’ 0” 26.6 44.50 34.70 31.00 21.65 
SP) aT.2 45.20 35.15 31.45 21.90 
4” 20.7 45.85 35.60 31.95 22.15 
6” 28.3 46.55 36.05 32.40 22.40 
8” 28.9 47.20 36.50 32.85 22.65 
10” 29.4 47.90 36.95 33.35 22.90 


3’ 4”x 9’ 0” 30.0 48.55 37.40 33.80 23.15 
2” 30.5 49.25 37.90 34.25 23.40 
4” 31.1 49.90 38.35 34.75 23.65 
Ge 2816 50.60 38.80 35.20 23.90 
8” 32.2 51.25 39.25 35.70 24.20 
10” 32.7 51.95 39.70 36.15 24.45 


4”x10’ 0” 33.3 52.60 40.15 36.60 24.70 
2” 33.9 53.30 40.60 37.10 24.95 

4” 34.4 53.95 41.05 37.55 25.20 

6” =35.0 54.65 41.50 38.00 25.45 

8” = 35.5 55.30 41.95 38.50 25.70 
SLO 86.1 56.00 42.40 38.95 25.95 
3’ 4”x11’ 0” 36.6 56.65 42.85 39.40 26.20 
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Types F-G-H-I&L 








Types A & B 
SIZES Area | with Without 
Glass Glass 
3 5’x 1’ 0” «8.4 $16.20 $15.70 
2” 39 1685 16.15 
4” 45 17.55 16.60 
6% BL > 18:95 - 17.05 
8” 5.6 18.95 17.55 
10” 62 19.65 18.00 
3 5’x 2/0" -68 20.35 18.45 
2” 74 21.05 18:95 
4” 79 21.70 19.40 
GY 8.5 6-22.40 = 19.85 
8” 91 28.10 20.80 
10” 96 23.80 20.80 
3 5’x 3’ 0” 10.2 24.50 ~—-2.1.25 
2” 10.8 25.20 21.70 
4” 113 25.85 22.15 


G” «11:9 26.55 22.65 
8” 12.5 27.25 23.10 
10” 13.1 27.95 23.55 
3’ 5’x 4’ 0” = «13.6 28.65 24.05 
2” 14.2 29.35 24.50 
4” 14.8 30.00 24.95 
6” 15.3 30.70 25.40 
8” 15.9 31.40 25.90 
10”) =16.5 32.10 26.35 
3’ 5’x 5’ 0” «17.0 32.80 26.80 
oP 341.6 33.50 27.25 
4” 18.2 34.20 27.75 
6” 18.8 34.85 28.20 
8” §19.3 35.55 28.65 
10” 19.9 36.25 29.15 


“2° 5’x 60” 20.5 36.95 29.60 
; 2” 21.0 37.65 30.05 
4” 21.6 38.35 30.50 

6” 222 39.00 31.00 

8” 22.7 39.15 31.45 

10” 23.3 40.40 31.90 

3° 5’x 7° 0” 28.9 > 41.10 82.85 
2” 24.4 41.80 82.85 

4” 25.0 42.50 33.30 

6” 25.6 43.15 33.75 

8” 26.2 43.85 34.25 

10” 26.7 44.55 84.70 

8 5"x 80" 927.3 45.25 35.15 
2” 27.9 45.95 35.60 

4” 284 46.65 36.10 

6” 29.0 47.85 36.55 

8” 29.6. 48.00 37.00 

i 10” 30.1 48.70 37.45 


, 367E 9 0”. 30.7 49.40 37.95 
i 2” 31.3 50.10 38.40 
4” 31.9 50.80 38.85 
6” 32.4 51.50 89.35 
8” = 33.0 52.15 39.80 
10” 33.6 52.85 40.25 


5’x10’ 0” 34.1 53.55 40.70 
2” = 34.7 54.25 41.20 
4” 35.3 54.95 41.65 
6” 35.8 55.65 42,10 
8” 36.4 56.30 42.55 
10” 37.0 57.00 43.05 
5’x1l’ 0” 
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With Without 
Glass Glass 
$11.40 $11.05 
11.85 11.30 
12.35 11.60 
12.85 11.85 
13.30 12.10 
13.80 12.35 
14.25 12.60 
14.75 12.85 
15.25 13.15 
15.70 13.40 
16.20 13.65 
16.65 13.90 
17.15 14.15 
17.65 14.45 
18.10 14.70 
18.60 14.95 
19.05 15.20 
19.55 15.45 
20.05 15.70 
20.50 16.00 
21.00 16.25 
21.45 16.50 
21.95 16.75 
22.45 17.00 
22.90 17.30 
23.40 17.55 
23.85 17.80 
24.35 18.05 
24.85 18.30 
25.30 18.55 
25.80 18.85 
26.25 19.10 
26.75 19.35 
27.25 19.60 
27.70 19.85 
28.20 20.10 
28.65 20.40 
29.15 20.65 
29.65 20.90 
30.10 21.15 
30.60 21.40 
31.05 21.70 
31.55 21.95 
32.05 22.20 
32.50 22.45 
33.00 22.70 
33.45 22.95 
33.95 23.25 
34.45 23.50 
34.90 23.75 
35.40 24.00 
85.85 24.25 
36.35 24.55 
36.85 24.80 
37.30 25.05 
37.80 25.30 
38.30 25.55 
38.75 25.80 
39,25 26.10 
39.70 26.35 
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Types A & B Types F-G-H-1&L 
SIZES Area | With Without With Without 
Glass | Glass Glass Glass 





3’ 6’x 1’ 0” $16.25 $15.75 $11.40 $11.05 
2” 16.95 16.20 11.90 11.35 
4” 17.65 16.70 12.40 11.60 
6” 18.35 17.15 12.90 11.85 
8” 19.10 17.60 13.35 12.10 
10” 19.80 18.10 13.85 12.40 


3’ 6"x 2° 0” 
rg) 
4” 
6” 
8% 
10” 
$* 6”x 3” 0” 


20.50 18.55 14.35 12.65 E 
21.20 19.05 14.85 12.90 4 
21.90 19.50 15.35 18.20 # 
22.60 20.00 15.85 © 13.45 A 
98.85 © <90.45 4 16.85) / ° 18.70 & 
24.05 20.95 16.80 14.00 4) 
24.75 21.40 17.80 14.25 & 
3” 25.45 21.90 17.80 14.50 
4” : 26.15 22.85 1830 14.80 
6”) 12.2 © > 26.85°° 22.85 © 18.80 15.05 *| 
8”) 42.8 © 27.60 28.30 ~°19.30' 15.30 3 
10” 13.4 28.30 © 23.80 19.80 15.60 i 
8’ 6’x 4° 0” 14.0 29.00 24.25 20.25 15.85 4 
2”) 14.5 ©9.29.70 $24.75. © + 20.75 16.10 4 
4” 15.1 30.40. 25.20 21.25 16.40 : 
645.7 ©*.81.10 © 95.65 © 21.76° 16.65 
8” 163 381.85 ° 26.15 22.25 16.90 
10” 16.9 32.55 26.60 22.75 17.15 


Sek SOM STS 33.25 / 27.10 23.25 17.45 
a 18.0 33.95 > 27.55. 23.70 17.70 
4” 18.6 34.65 28.05 24.20; 17.95 
GP 19.2 35.35 28.50 24.70 18.25 
8” 19.8 » 36.10 29.00 - 25.20 18.50 
10” 20.4 36.80 29.45 25.70 18.75 


86% 6 0621.0 85,.99:50 29.95 - 26.20 19.05 
a” 21.5. 38.20 30.40 26.70 19.30 
4” 22.1 38.90 30.90 27.15 19.55 
6” = 22.7 39.60 31.35 27.65 19.85 
8” = 23.3 40.35 31.80 28.15 20.00 
10” 23.9 41.05 32.30 28.65 20.35 


86" T 0” 24.5 41.75 32.75 29.15 20.65 
eS ihc 8 42.45 33.25 29.65 20.90 
4” 25.6 43,15 33.70 80.15 21.15 
6” 26.2 43.85 34.20 30.60 21.45 
“8” | 26.8 44.60 34.65 31.10 21.70 
10” = 27.4 45.30 35.15 31.60 21.95 
3’ 6’x 8’ 0” 48.0 46.00 35.60 32.10 22.20 
2” = 28.6 46.70 = 36.10 32.60 22.50 
4” 29.1 47.40 36.55 33.10 22.75 
GPE 48.10 37.05 83.60. 23.00 y 
8” 30.3 48.85 37.50 34.05 23.30 ’ 
10” 30.9 49.55 38.00 34.55 23.55 
3’ 6”x 9’ 0” =315 50.25 38.45 35.05 23.80 
2” 32.1 50.95 38.95 35.55 24.10 
4” 32.6 51.65 39.40 36.05 24.35 h 
6” 33.2 52.35 39.85 36.55 24.60 
8” 33.8 53.10 40.35 37.05 24.90 
10” 34.4 53.80 40.80 37.55 25.15 


3’. 6”x10’ 0” 35.0 54.50 41.30 38.00 25.40 


FS eS O0'08 id Ss Ctra ae Se 
AON OCWAKHAS BRODASA 


aad 








2” 35.6 55.20 41.75 38.50 25.70 1 
4”. 36.1 55.90 42.25 39.00 25.95 4 
6” 36.7 56.60 42.70 39.50 26.20 4 
8” = 387.3 57.35 43.20 40.00 26.50 # 


a op i 58.05 43.65 40.50 26.75 
" 6’xil’ 0” 38.4 58.75 44.15 41.00 27.00 
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a Cf: 
Types A & B Types F-G-H-I&L 
SIZES Area | With Without With Without 
Glass Glass Glass Glass 
7x 0” «3.5 $16.30 $15.80 $11.40 $11.05 
2. ALC 19.05. 16.25%. 11.90 11-36 
BP 087921776 28481 & S 1845° ee 
67! BB 06 718.6005 47855.7 19:95 8 
8” 59 19.20 17.70 1845 12.15 
10” 65 19.95 1820 18.95 12.40 
3 7"x 2’ 0" «71 «20.65 «18.70 «14.45 12.70 
878 -T.7 08 221400521915 2.5 14.05 - 12.86 
4” $30 £29.10 °5°19.65°.* 15.45 18:96 
6” 89 22.85 2015 15.95 13.50 
8” 9.5 23.55 20.60 1645 18.80 
10” 10.1 24.30 21.10 17.00 14.05 
3 7’x 30” «10.7° 25.00. 21.60 17.50 -14.85 
2” 113 25.75 22.05 18.00 14.60 
4” 119 2645 22.55 1850 14.90 
6” 12.5 27.20 28.00» -19.00 = 15.15 
8” 13.1 27.90 23.50 19.50 165.40 
10” 13.7 28.65 24.00 20.00 15.70 
3° 7’x 4° 0" «+143 29.35 2445 20.50 15.95 
2” 149 3010 24.95° 21.00 16.25 
4” 15.5 3080 25.45 21.55 16.50 
6” 161° 31.50 25.90 22.05 16.80 
8” 16.7 32.25 2640: 22.55 17.05 
10” 17.3 32.95 26.90 23.05 17.35 
3 7’x 5 0” «17.9 83.70 27.85' 28.55 17.60 
2” 185 3430 27.85 24.05 17.90 
4” 191 35.15 28.35 24.55 18.15 
6” 19.7 35.85 28.80 25.05 18.40 
8” 203 36.60 29.30 25.55 18.70 
10” 20.9 87.30 29.80 26.10 18.95 
3’ 7x 6 0" «(21.5 38.05 30.25 26.60 19:25 
2” 931 38.75 80.75 27.10 19.50 
4” 22.7 39.50 31.25 27.60 19.80 
6” 233 40.20 81.70 2810 20.05 
8” 239 40.95 32.20 28.60 20.35 
10” 24.5 41.65 32.70 29.10 20.60 
3° 7’x 7 0" «25.1 42.40 33.15 29.60 ~——- 20.85 
2” 25.6 43.10° 83.65 80.10 21.15 
4” 262 43.85 8415 30.65 21.45 
6G” 268 4455 84.60 31.15 21.70 
8” 274 45.30 85.10 31.65 21.95 
10” 28.0 46.00 35.60 82.15 22.25 
3’ T’x 8 0” 28.6 46.75 86.05. 82.65 22.50 
Qo” 29.2 47.45° 86.55: 38.15 22.80 
4” 298° 4820 87.05 33.65 23.05 
6” 304 4890 87.50 84.15 23.35 
8” 31.0 49.65 88.00° 84.70 28.60 
10” 31.6 50.35 38.50 35.20 23.90 
i 3°°7’x 9 0” «32.2 51.10 38.95 35.70 24.15 
2” 328 61.80 89.45 86.20 24.45 
; 4” 334 52.55 89.95 36.70 24.70 
6” 34.0 53.25 40.40 37.20 24.95 
8” 346 64.00 40.90 37.70 25.25 
| 10” 35.2 54.70 41.40 8820 25.50 
3’ T’x10’ 0” 35.8 55.45 41.85 38.70 25.80 
| 2” 364 56.15 42.35 89.25 26.05 
4” 37.0 56.90 42.85 39.75 26.35 
6” 37.6 57.60 43.80 40.25 26.60 
8” 382 5835 43.80 40.75 26.90 
[ 10” 388.8 59.05 44.30 41.25 27.15 
a 3 7’x11' 0” «39.4 «59.80 44.75 41.75 27.40 





f 


| 3'e° cs 




















Types A&B | Types F-G-H-1&L 7 
SIZES Area | with Without With Without q 
| Glass Glass Glass Glass q 
3’ 8’x 170” «3.6 $16.35 $15.85 $11.45 $11.05 a 
2°. 42 517.1000 $16.80: 1195 11.85 ; 
4” 48 1785 1680 12.45 11.60 ‘ 
I OM st BG L4 118601 217.8087 18.00: > 11.90 4 
8” . 61 19.35 17.80 13.60 12.20 4 
10” 6.7 20.10 1830 14.00 12.45 
3’ 8’x 20" 73 «20.80 §«=18.80 914.55 12.75 
2” 79 2155 19.30 15.05 13.00 j 
4” 85 2230 19.75 15.60 13.30 4 
6” 91 23.05 2025 1610 13.60 i 
8” 9.7 2380 20.75 16.60 © 13.85 ; 
10” 10.3 24.50 2125 17.15 14.15 z 
3° 8’x 30" 11.0 25.25 21.75 17.65 14.40 ; 
2” 116 26.00 22.25 1815 14.70 


4” 12.2 26.75 22.75 18.70 14.95 
6” =12.8 27.50 23.20 19.20 15.25 
8” =13.4 28.20 23.70 19.70 15.50 
10” 14.0 28.95 24.20 20.25 15.80 


3° 8’x 4/0” 146 29.70 24.70 20.75 16.10 
2” 15.2 3045 25.20 2130 16.35 
4” 158 8120 25.70 21.80 16.65 
6” 16.5 3195 2620 2230 16.95 
8” 17.1 82.65 26.65 2285 17.20 
10” 17.7 3340 27.15 2335 17.50 
3 8"x 5 0” 183 34.15 27.65 23.85 17.75 
2” 189 3490 2815 2440 18.05 
4” 19.5 35.65 28.65 2490 18.35 
6” 20.1 3635 2915 25.45 18.60 
8” 20.7 37.10 29.60 25.95 18.90 
10” 214 37.85 30.10 2645 19.15 
3’ 8"x 60” 22.0 388.60 30.60 27.00 19.45 ; 
2” 22.6 39.35 8110 2750 19.70 4 
4” 232 40.10 31.60 28.00 20.00 ‘ 
6” 238 4080 3210 2855 20.30 
8” 244 41.55 82.55 29.05 20.55 
10” 25.0 42.30 33.05 29.55 20.85 
_ 8° 8"x 70” 25.6 43.05 83.55 30.10 21.10 i 
eS BP 0896.8: 548.80 8405 30.60 81.40 Hi 
4” 26.9 44.50 34.55 31.15 21.70 4 


mec ein 


Ste 





OF 5507.5 45.25 35.05 31.65 21.95 








4 
8” 281 46.00 35.55 32.15 22.25 q 

es 10” 28.7 46.75 36.00 32.70 22.50 
3’ 8x 8’ 0” 29.3 47.50 36.50 33.20 22.80 d 

2” 29.9 4820 37.00 33.70 23.05 : 

4” 30.5 «48.95 87.50 34.25 28.85 z 


barca 3 Mnf 49.70 38.00 34.75 23.60 e 
67 5818 50.45 38.50 35.30 23.90 4 
10” 32.4 51.20 39.00 35.80 24.20 


3’ 8’x 9" 0” 33.0 51.95 39.45 36.30 24.45 
2” 33.6 62.65 39.95 36.85 24.75 
4” 34.2 53.40 40.45 37.35 25.05 
6” 34.8 64.15 40.95 37.85 25.30 
8” 35.4° 54.90 41.45 38.40 25.60 
10” 36.0 55.65 41.95 38.90 25.85 


3’ 8”x10' 0” = 36.6 56.35 42.45 39.45 26.15 
2” 37.3 57.10 42.90 39.95 26.45 4 
4” 37.9 57.85 43.40 40.45 26.70 i 
6” = 38.5 58.60 43.90 41.00 27.00 
8” = 39.1 59.35 44.40 41.50 27.25 
10” 39.7 60.10 44.90 42.00 27.55 

3’ 8”x1l’ 0” = = 40.3 60.80 45.40 42.55 27.80 








ites italia Ne Sera 





























































3:9! 




















Types A & B Types F-G-H-1&L 

SIZES Area} With | Without With Without 
Glass Glass Glass Glass 

3° 9"x 1° 0” 3.7 $16.40 $15.90 $11.45 $11.05 
OMe ABs FAT2052 16402. Tob... teas 

4” 5.0 17.95 16.90 12.50 11.65 

62) BGOx. 18.70: 217.402.. 13.08.. 11,90 

8” 62 19.45 17.90 13.55 12.20 

10%5.5 “6.855. 220.200) -38.40e > 1480: 1360 
82.9%K-2/ 0" => 7.560. 21.002 « 18.90% > 1465.2 219.80 
27 or 818s 61 IBac 749.402 > 16AB. 39.05 

a”: 8.7, 022.500 ° $19.90 15.70 13.86 

6’. 9.85 98.95). 520.40- « 1620. 1265 

8” 10.0 24.00 20.90 16.75 13.90 

10” 106 24.75 21.40 17.30 14.20 

3’ 9’x 3’ 0” 11.2 25.50 21.90 17.80 14.50 
2” 118 2630 22.40 1835 14.80 

4” 12.5 27.05. 22.90 18:90. 15.05 

Gf 2) 18.155 227.806) 298.405 3.1940 - 16.86 

8" 18,7.) B8.5Be~ 293.908 251995. 1665 

10” 14.3 29.30 24.40 20.45 15.95 

3’ 9"x 4° 0” 15.0 30.05 24.90 21.00 16.20 
2” 15.6 30.80 25.40 21.55 16.50 

4” 162 31.60 25.95 22.05 16.80 

6” 168 3235 26.45 22.60 17.05 

872 17.5. 881002 F86.962.6: 2845. 17:86 

20065 18.1.5 983.8525 2:97.45. 25 2396: 17.65 

3’ 9”x 5’ 0” 18.7 34.60 27.95 2420 17.95 
2” 19.3 35.35 28.45 24.70 18.20 
4” 20.0 36.10 28.95 25.25 18.60 

6” 206 86.85 29.45 25.80 18.80 

8” 21.2 87.65 29.95 26.30 19.05 

107°: 21.802 588.4054 280.45: ©. 26-86. 19.85 

3’ 9"x 6 0” 225 39.15 30.95 27.40 19.65 
2” 231 39.90 31.45 27.90 19.95 

4” 23.7 40.65 81.95 28.45 20.20 

6” 24.3 41.40 32.45 28.95 20.50 

8” 25.0 4215 32.95 * 29.50 20.80 

10” 25.6 42.95 83.45 30.05 21.10 

37.9% 7.0" iH) 26.2 2.+.43.2002 1.883.954 868065. >. .2hes 
2” 268 4445 34.45 31.10 21.65 

4” 27.5 45.20 34.95 31.65 21.95 

6” 28.1 45.95 35.45 3215 22.20 

8” 28.7 46.70 85.95 32.70 22.50 

10” 29.3 47.45 86.50 33.20 22.80 

3’ 9”x 8’ 0” / 30.0 48.25 37.00 © 33.75 28.10 
2”, 30.6 49.00 37.50 34.30 23.35 

4” 31.2 49.75 38.00 34.80 23.65 

6” 31.8 60.50 38.50 35.35 28.95 

8” 32.5' 51.25 39.00 35.90 24.20 

“10” «33.1 52.00 39.50 36.40 24.50 

3’ 9"x 9° 0” 33.7 52.75 40.00 36.95 24.80 
2” 34.4 63.35 40.50 37.45 25.10 

4” 35.0 54.30 41.00 38.00 25.35 

6” 35.6 65.05 41.50 38.55 25.65 

8” 36.2 55.80 42.00 39.05 25.95 

10” 369 56.55 42.50 39.60 26.20 

3’ 9”x10’ 0” 37.5. 57.80 43.00 40.15 26.50 
2” 38.1 58.05 43.50 40.65 26.80 
4” 38.7 5885 44.00 4120 27.10 

6” 39.4 59.60 44.50 41.70 27.35 

8” 40.0 60.35 45.00 42.25 27.65 

10” 40.6 6110 45.50 4280 27.95 

3 9’x11' 0” 41.2 61.85 46.00 43.30 28.20 











Types A & B 


Types F-G-H-1&L 















| SIZES | Area} With | Without With Without 
| Glass Glass Glass Glass 
3'10"x 1° 0” 3.8 $16.50 $15.95 $11.45 $11.05 
2” 44 1725 16.45 12.00 11.35 

4” 51 18.05 16.95 12.55 11.65 

6” 6.7 «18.80 =: 17.45. «18.10 = 11.95 

8” 63 ° 19.60 17.95 13.65 12.25 

10”: 7.0 20.35 18.50 1415 12.55 

3’10"x 2° 0” 7.6 °° 2115 19.00 14.70 12,80 
2” 83 2190 19.50 15.25 18.10 

4” 89 22.70 20.00 15.80 13.40 

6” 95 23.45 20.55 16.35 13.70 

8” 10.2 2425 21.05 16.90 14.00 

10” 108 25.00 21.55 17.45 14.30 

3/10’x 3’ 0” 11.5 25.80 22.05 18.00 14.60 


ya ae Bs 26.55 22.60 18.55 14.85 
4” 12.7 27.30 23.10 19.05 15.15 
6” 13.4 28.10 23.60 19.60 15.45 
8” 14.0 28.85 24.10 20.15 15.75 
LQ" 814.7 29.65 24.65 20.70 16.05 


3/10”x 4’ 0” 15.3 30.40 25.15: 21.25 16.35 
2” 15.9 31.20 25.65 21.80 16.65 

4” 16.6 31.95 26.15 22.35 16.90 

6” = 17.2 32.75 26.70 22.90 17.20 

SPEC ATS 33.50 27.20 23.45 17.50 

10” 18.5 34.30 27.70 23.90 17.80 


3/10’x 5’ 0” =19.1 35.05 28.20 24.50 18.10 

2”. 19.8 35.85 28.75' = 25.05 18.40 
4” 20.4 36.60 29.25 25.60 18.70 
i 6” 21.0 37.40 29.75 26.15 18.95 
i Bre 21.7 38.15 80.25 26.70 19.25 
10” = 22.3 38.90 30.80 27.25 © 19.55 


| 3/10”x 6’ 0” 23.0 39.70 31.30 27.80 19.85 
| 2” 23.6. 40.45 31.80 28.30 20.15 
| 











4” 24.2 41.25 32.30 28.85 20.45 
i 6” 24.9 42.00 32.85 29.40 20.75 
8” 25.5 42.80 33.35 29.95 21.00 

10” 26.2 43.55 33.85 30.50 21.30 


| 3/10’x 7’ 0” 26.8 44.35 34.35 31.05 21.60 
| 2” 27.4 45.10 34.85 31.60 21.90 
4” = 28.1 45.90 35.40 32.15 22.20 
6” 28.7 46.65 35.90 32.65 22.50 
| 8” 29.4 47.45 36.40 33.20 22.80 
10” 30.0 48.20 36.90 33.75 23.05 


: $/10’x 8’ 0” 30.6 48.95 37.45 34.30 23.35 
! 2” 31.3 49.75 37.95 $4.85 23.65 
i 4” 31.9 50.50 88.45 35.40 23.95 
6” 32.6 51.30 38.95 35.95 24.25 
8” 33.2 52.05 39.50 36.50 24.55 
10” 33.8 52.85 40.00 37.00 24.85 


q 

| 

3/10’x 9° 0” 34.5 53.60 40.50 37.55 25.15 

2” 35.1 54.40 41.00 38.10 | 25.40 

4” 35.8 65.15 41.55 38.65 25.70. 

- 6” 864 55.95 42.05 39.20 26.00 
8” 37.0 56.70 42.55 39.75 26.30 
10” 37.7 57.45 43.05 40.30 26.60 


| 8/10’x10’ 0” 38.3 58.25 43.60 40.85 26.85 
| 2” 39.0 59.00 44.10 41.40 27.15 
| 4” 39.6 59.80 44.60 41.90 27.45 
| 6” 40.2 60.55 45.10 42.45 27.75 
| 8” 40.9 61.35 45.65 43.00 28.05 
| 10” 41.5 62.10 46.15 43.55 28.35 
| 8/10’x11’ 0” 42.1 62.90 46.65 44.10 28.65 
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311" 

































Types A & B Types F-G-H-IT&L 
SIZES Area With Without With Without 
Glass Gless Glass Glass 





311’x 170” 39 $16.55 $16.00 $11.45 $11.05 
2” 4.5 17.35 16.50 12.05 11.35 
4” —«B.2 18.15 17.00 12.60 11.65 
6” =5.8 18.95 17.55 13.15 11.95 
8” 6.5 19.70 18.05 13.70 12.25 
Be ag 20.50 18.60 14,25 12.55 
Baex 20" 57.8 21.30 19.10 14.80 12.85 
2” 8.4 22.10 19.65 15.35 138.15 
ME DE 22.90 20.15 15.95 13.45 
RE 23.65 20.65 16.50 13.75 
8” =10.4 24.45 21.20 17.05 14.05 
1°36 114 25.25 21.70 17.60 14,35 
Sarx Ses ELT 26.05 22.25 18.15 14.65 


2” 12.4 26.85 22.75 18.70 14.95 
4” ~ 13.0 27.60 23.30 19.25 15.25 
OS 13/7 28.40 23.80 19.80 15.55 
8” 14.3 29.20 24.30 20.40 15.85 
10” = 15.0 30.00 24.85 20.95 16.15 


3’11”x 4’ 0” 15.6 30.75 25.35 21.50 16.45 
2” 16.3 31.55 25.90 22.05 16.75 

a” 16.9 32.35 26.40 22.60 17.05 

6” «17.6 33.15 26.95 23.15 17.35 

8” 18.2 33.95 27.45 23.70 17.65 

10” 18.9 34.20 28.00 24.30 17.95 


3’11”x 5’ 0” 19.5 35.50 28.50 24.85 18.25 
2” 20.2 36.30 29.05 25.40 18.55 

4” 20.9 37.10 29.55 25.95 18.85 

6” 21.5 37.90 30.05 26.50 19.15 

8” — 22.2 38.65 30.60 27.05 19.45 

10” 22.8 39.45 31.10 27.60 19.75 


3’11”x 6’ 0” = =23.5 40.25 31.65 28.15 20.05 
2” 24.1 41.05 32.15 28.75 20.35 

4” 24.8 41.80 32.70 29.30 20.65 

6” = 25.4 42.60 33.20 29.85 20.95 

8” = 26.1 43.40 33.75 30.40 21,25 

10” 26.7 44.20 34.25 30.95 21.55 


3’11”x 7’ 0” = 27.4 45.00 34.75 31.50 21.85 
2” 28.0 45.75 35.30 32.05 22.15 

4” ~ 28.7 46.55 35.80 32.65 22.45 

6” = 29.3 47.35 36.35 33.20 22.75 

8” 30.0 48.15 36.85 33.75 23.05 

10” 30.7 48.95 37.40 34.30 23.35 


3’11”x 8’ 0” 31.3 49.70 37.90 34.85 23.65 
2” = 32.0 50.50 38.40 35.40 23.95 

4” = 32.6 51.30: 38.95 35.95 24.25 

6” = 33.3 52.10 39.45 36.55 24.55 

8” §=33.9 52.85 40.00 37.10 24.85 

10” 34.6 53.65 40.50 37.65 25.15 


3’11"x 9° 0” = 35.2 54.45 41.05 38.20 25.45 

2” 35.9 55.25 41.55 38.75 25.75 

4” 36.5 56.05 42.05 39.30 26.05 

i BY! 87.2 56.80 42.60 39.85 26.35 
| 8” 37.8 57.60 43.10 40.40 26.65 
10” 38.5 58.40 43.65 41.00 26.95 






































} 3'11”x10’ 0” 39.1 59.20 44.15 41.55 27,25 
‘ 2” 39.8 60.00 44.70 42.10 27.55 
; 4” 40.5 60.75 45.20 42.65 27.85 
| 6”. 41.1 61.60 45.75 43.20 28.15 
E 8” = 41.8 62.40 46.25 43.75 28.45 

10” 42.4 63.20 46.75 44.30 28.75 
3 3’11”x1l’ 0” 43.0 64.00 47.30 44.90 29.05 
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4’ 


SIZES 





Area} with 








mre Baa -H-L&b 





[36] 








Without 

eo bie Glass 

0’x 1’ 0” «40 $16.65 $16.00 $11.50 $11.05 
2” 4.6 17.45 16.55 12.05 11.35 

4” 5.3 18.25 17.10 12.65 11.70 

6” 6.0 19.05 17.60 13.20 12.00 

8” 6.6 19.85 18.15 13.75 12.30 

10”: «7.3 20.65 18.70 14.35 12.60 

O/x °2’:0%! - 8.0 21.45 19.20 14.90 12.90 
Bt BGS 22.25 19.75 15.45 13.20 

4” 9.3 23.10 20.30 16.05 13.50 

6” 10.0 23.90 20.80 16.60 13.80 

8” 10.6 24.70 21.35 17.20 14.15 

160°"! -42.9 25.50 21.85 17.75 14.45 

0”x 3° 0”: 12.0 26.30 22.40 18.30 14.75 
2” > 12.6 27.10 22.95 18.90 15.05 

4” 13.3 27.90 23.45 19.45 15.35 

6” 14.0 28.70 24.00 20.00 15.65 

8” 14.6 29.50 24.55 20.60 15.95 
102163 30.30 25.05 21.15 16.30 

0”x 4’ 0” 16.0 31.15 25.60 21.75 16.60 
2” 16.6 31.95 26.10 22.30 16.90 

A” 17.3 32.75 26.65 22.90 17.20 

6” 18.0 33.55 27.20 23.45 17.50 

BS 18.6 34.35 27.70 24.00 17.80 

10”. ° 19.3 35.15 28.25 24.60 18.10 

0”x 5’ 0” 20.0 35.95 28.75 25,15 18.40 
2”. 20.6 36.75 29.30 25.70 18.75 

4” 21.3 37.60 29.85 26.30 19.05 

6” 22.0 38.40 30.35 26.85 19.35 

8” = 22.6 39.20 30.90 27.45 19.65 

10”; > 23.3 40.00 31.45 28.00 19.95 

0”’x 6’ 0” 24.0 40.80 31.95 28.55 20.25 
2” 24.6 41.60 32.50 29.15 20.55 

are. 25.3 42.40 33.05 29.70 20.85 

6” 26.0 43,20 33.55 30.30 21.20 

8” =26.6 44.00 34.10 30.85 21.50 

TOs 27.3 44,85 34.60 31.40 21.80 

NOx 7? OME s 28-0. 45.65 35.15 32.00 22.10 
2” =28.6 46.45 35.70 32.55 22.40 

4” = 29.3 47.25 36.20 33.15 22.70 

6” 30.0 48.05 36.75 33.70 23.00 

8” = 30.6 48.85 37.30 34.25 23.35 

10” 31.3 49.65 37.80 34.85 23.65 

» Ox 8700"! © 32.0 50.45 38.35 35.40 23.95 
aes 32:6 51.25 38.90 36.00 24.25 

4”. 33.3 52.10 39.40 36.55 ~ 24.55 

6”. 34.0 52.90 89.95 37.10 24.85 

8” 34.6 53.70 40.45 37.70 25.15 

LO? ? 35:3 54.50 41.00 38.25 25.45 

0”’x 9’ 0” 36.0 55.30 41.55 38.80 25.80 
2” 36.6 56.10 42.05 39.40 26.10 

4” 37.3 56.90 42.60 39.95 26.40 

6” 38.0 57.70 43.15 40.55 26.70 

8” 38.6 58.50 43.65 41.10 27.00 

10”: > 39:3 59.35 44,20 41.65 27.30 
0”x10’ 0” » 40.0 60.15 44.70 42.25 . 27.60 
2” 40.6 60.95 45.25 42.80 27.90 

4” 41,3 61.75 45.80 43.35 28.25 

6” 42.0 62.55 46.30 43.90 28.55 

8” 42.6 53.40 46.90 44.50 28.85 

10” 43.3 64.25 47.50 45.10 29.15 
O”’x1l’ 0” =44.0 65.10 48.10 45.70 29.45 














































































Types A & B Types F-G-H-I@L 
Area With Without With Without 
Glass Glass Glass Glass 
4 1’x 1’ 0” 4.0 $16.70 $16.10 $11.50 $11.05 
2” 4.7 17.50 16.60 12.10 11.40 
4” =—«#B»LA 18.35 17.15 12.65 11.70 
Ger 6a: 19.15 17.70 13.25 12.00 
8” 6.8 20.00 18.25 13.85 12.30 
10” 74 20.80 18.80 14.40 12.65 
eae SO"; 8.1 21.65 19.30 15.00 12.95 
rgd 8.8 22.45 19.85 15.60 13.25 
4” 9.5 23.25 20.40 16.15 13.55 
6” 10.2 24.10 20.95 16.75 13.90 
8” 10.8 24.90 21.50 17.30 14.20 
: 10” 11.5 25.75 22.05 17.90 14.50 
meoax 8:0": 12.2 26.55 22.55 18.50 14.85 
2” 12.9 27.40 23.10 19.05 15.15 
“a> 28.6 28.20 23.65 19.65 15.45 
Gh 14.3 29.00 24.20 20.25 15.75 
8” 14.9 29.85 24.75 20.80 16.05 
10”: 15.6 30.65 25.25 21.40 16.40 
4’ 1’x 40” $16.3 31.50 25.80 22.00 16.70 
are 17.0 32.30 26.35 22.55 17.00 
» eae Wy Bye 83.15 26.90 23.15 17.35 
GT ke 18:3 33.95 27.45 23.75 17.65 
8” 19.0 84.75 27.90 24.30 17.95 
BOP e2 19.7. 35.60 28.50 24,90 18.25 
4 1"x 5’ 0” «20.4 36.40 29.05 25.50 18.60 
Pee 21.1660 BT a5 29.60 26.05 18.90 
@” >> 21.7 38.05 30.15 26.65 19.20 
6” 22.4 38.90 30.70 27.20 19.55 
80: 23.1 39.70 31.25 27.80 19.90 
a0" oo 23.8 40.55 31.75 28.40 20.15 
4 1"x 6’ 0” «2.4.5 41.35 32.30 28.95 20.45 
oP oe 26.4 42.15 32.85 29.55 20.80 
4” 25.8 43.00 33.40 30.15 21.10 
6" es 26.5 43.80 33.95 30.70 21.40 
SY 27.2 44.65 34.45 81.30 21.70 
10” 27.9 45.45 35.00 31.90 22.05 
eee x 1’ Or 286 46.30 35.55 32.45 22.35 
2” «29.2 47.10 36.10 33.05 22.65 
4” 29.9 47.90 36.65 33.65 22.95 
6” 30.6 48.75 37.20 34.20 23.20 
Rs 31.3 49.55 37.70 34.80 23.60 
10” 32.0 50.40 88.25 35.35 23.90 
4’ 1”x 8 0” 32.6 51.20 88.80 35.95 24.25 
2? 88.8 52.05 39.35 36.55 24.55 
4” 34.0 52.85 39.90 37.10 24.85 
fae : 6” $4.7 53.70 40.45 37.70 25.15 
. 8% <> 36.4 54.50 40.95 38.30 25.50 
10” 36.0 55.30 41.50 38.85 25.80 
a 2x9" :0" 36.7 56.15 42.05 39.45 26.10 
2” — 37.4 56.95 42.60 40.05 26.40 
4” 38.1 57.80 43.15 40.60 26.70 
6” =38.8 58.60 43.65 41.20 27.05 
8” 39.5 59.45 44.20 41.80 27.35 
10” 40.1 60.25 44,75 42.35 27.65 
4’ 1”x10’ 0” «40.8 61.05 45.30 42.95 28.00 
2” > 41.5 61.85 45.85 43.55 28.30 
q". 42.2 62.70 46.40 44.15 28.60 
6” 42.9 63.55 46.95 44.75 28.95 
8” 43.5 64.45 47.55 45.35 29.25 
10” 44.2 65.35 48.15 45.95 29.55 
mE xd lO" 469 66.25 48.80 46.55 29.85 





[37] 














Types F-G-H-1 &L 








Types A & B 
SIZES Area With | Without 
Glass Glass 
4’ 4"x 1’ 0” 4.3 $16.90 $16.20 
2” 5.0 17.75 16.80 
4” 5.7 18.65 17.35 
6” 6.5 19.50 17.95 
8” 7.2 20.35 18.50 
10” 79 21.25 19.05 
4’ 4”x 2’ 0” 8.6 22.10 19.65 
2” 9.3 23.00 20.20 
4” 101 23.85 20.80 
6” 10.8 24.70 21.85 
8” 11.5 25.60 21.90 
10” 12.2 26.45 22.50 
4’ 4"x 3’ 0” 13.0 © 27.35 23.05 
2” 913.7 28.20 23.65 . 
4” 14.4 29.10 24.20 
6% gb.1 29.95 24.75 
8” 15.8 30.80 25.35 
10” 16.6 31.70 25.90 
4’ 4"%% 4' 0” 17.3 32.55 26.50 | 
2” ° 18.0 33.45 27.05 
Br. 248.7 34.30 27.60 
6” » 19.5 35.15 28.20 
8” . 20.2 36.05 28.75 
10” 20.9 36.90 29.35 
4’ 4”x 5 0” = «21.6 37.80 29.90 
2” - 22.4 38.65 30.50 
4” 23.1 39.50 31.05 © 
6” 223.8 ‘40.40 31.60 
8” 24.5 41.25 32.20 
10” 25.2 42.15 32.75 
4’ 4”x 6’ 0” 26.0 43.00 33.35 ; 
2” 26.7 43.85 33.90 
4” 27.4 44,75 34.45 
6”. 28.1 45.60 35.05 
8” 28.9 46.50 35.60 
10” 29.6 47.35 36.20 
4° 4"x 7° 0” 30.3 48.20 36.75 
2h 3310 49.10 37.30 
4” . 31.7 49.95 37.90 
6” = .32.5 50.85 38.45 > 
8” 33.2 51.70 39.05 
10” 33.9 ‘52.55 39.60 
4’ 4”x 8’ 0” 34.6 53.45 40.15 
; 2” 35.4 54.30 40.75 
4” - 36.1 55.20 41.30 
6” 36.8 56.05 41.90 
8” 87.5 56.95 “42.45 
10” . 38.3 57.80 43.00 
4’ 4”x 9’ 0” 39.0 58.65 43.60 
2 89.7 59.55 44.15 
4” 40.4 60.40 44.75 
Gh Al 1 61.30 45.35 
8” 41.9 62.20 46.00 
10” 42.6 63.15 46.65 
4’ 4”x10’ 0” 43.3 64.10 47.30 
2” 44.0 65.05 47.95 
4” 44.8 66.00 48.65 


(40) 








With 
Glass 


$11.55 
12.15 
12.80 
13.40 
14.00 
14.65 


15.25 


. 15.90 


16.50 
17.15 
17.75 
18.35 


19.00 
19.60 
20.25 
20.85 
21.45 
22.10 
22.70 
23.35 
23.95 
24.55 


» 25.20 


25.80 


26.45 
27.05 
27.70 
28.30 
28.90 
29.55 


30.15 


~ 30.80 


31.40 
32.00 
32.65 
33.25 


33.90 
34.50 
35.10 
35.75 
36.35 
37.00 


37.60 
38.20 
38.85 
39.45 
40.10 
40.70 


41.35 
41.95 
42.55 
43.20 
43.80 
44.45 
45.10 
45.75 
46.40 


fom 
Glass 


$11.05 
11.40 
11.75 
12.05 
12.40 
12.75 


13.05 
13.40 
13.75 
14.05 
14.40 
14.75 
15.05 
15.40 
15.75 
16.05 
16.40 
16.75 


17.10 


17.40 
17.75 
18.10 
18.40 
18.75 


19.10 
19.40 
19.75 
20.10 
20.40 
20.75 


21.05 
21.40 
21.75 
22.10 
22.40 
22.75 


23.10 
23.40 
23.75 
24.10 
24.40 
24.75 


25.10 
25.40 
25,75 
26.10 
26.40 
26.75 
27,10 
27.40 
27.75 
28.10 
28.40 
28.75 
29.10 
29.40 
29.75 











4' 5" 

















Types A & B Types F-G-H-1&L 
SIZES Area With Without With Without 
t Glass Glass. Glass Glass 
4 5’x 10” 44° $16.95 $16.25 $11.55 $11.05 - 
Bc. Sno Ht Sts 26.86% 212.20 11.40 
a0 oe B82 ISIS 397455 s 12.85 10 
6” 66 19.60 1800 1345 12.10 
8” 7.8. 20.50: 1860 1410 12.45 
10”. 8165 021.40)" 49.16) ; 14.75° 12.75 
are’ x 2 0" 6 8.824 628.25 -< 219.75 5 3:16.86 “80 
87 OB: 88.15 27 280.35 £16.00. 13:46 
4” 10.3 24.05 20.90 16:65 13.80 
6” 11.0 24.95 21505 17.25 14.16 
8” 12.705 85.80 ¢: 22.06 217.90. 14.45 
10” 12.5 26.70. 22.65 18.55 14.80 


4 5’x 3’ 0” 13.2 27.60 + 23.25 19.15 15.15 
32 7518.9 28.50. - 23.80 19.80 15.50 
at el4.7 29.35 24.40 20.40 15.85 
6” 15.4 30.25 24.95 21.05 16.20 
Sf e16.1 31.15 25.55 21.70 16.50 
106169 32.00 26.15 22.30 16.85 


4’ 5’x 4’ 0” -17.6 32.90 26.70 22.95 17.20 
2” 18.4 33.80 27.30 23.60 17.55 
4" <19.1 34.70 27.85 24.20 17.90 
6” 19.8 35.55 28.45 24.85 18.20 
8” 20.5 36.45 29.05 25.50 18.55 
10” 21.3 37.35 29.60 26.10 18.90 
4’ 5’x 5’ 0” =22.0 38.25. 30.20 26.75 19.25 
2” 22.8 39.10, 30.75 27.40 19.60 
4” 23.5 40.00 31.35 28.00 19.90 
6” 24.2 40.90 31.95 28.65 20.25 
8” 25.0 41.80 32.50 29.30 20.60 
10” 25.7 42.65 33.10 29.90 20.95 
4’ 5”x 6’ 0” 26.4 43.55 33.65 30.55 21.30 
2” 27.2. 44.45 34.25 31.20 21.60 
4” (27.9 45.30 34.85 31.80 21.95 
OF 28.7 46.20 35.40. 32.45 22.30 
8” 29.4 47.10 36.00 33.10 22.65 
10” 30.1 47.95 36.55 33.70 23.00 


4°°5"K T’ 0” «30.9 48.85 37.15 34.35 23.35 
2” 31.6 49.75 37.75. 35.00 23.65 
4” 32.3 50.65 38.30 35.60 24.00 
6” - 33.1 51.55 38.90 36.25 24.35 
8” 33.8 52.40 39.45 36.90 24.70 
10” 34.6 53.30 ° 40.05 37.50 25.05 
ate5"X 8’ OY 2735.3 54.20 40.60. - 38.15 . 25.85 
2” 36.0 55.10 41.20 38.80  -25.70 
4” 36.8 55.95 41.80. 39.40 . 26.05 
6” °37.5 56.85 42.35 40.05 26.40 
8” 38.2 57.75 . 42.95 40.70 26.75 
10” °39.0 58.60 43.50 41.30 27.05 


4 5’x 9’ 0” 39.7, 59.50 44.10. °41.95 27.40 
2” 40.4 60.40 44,70 42.60 27.75 
4” 41,2 61.30 45.25 43.20 28.10 
6” >41.9 62.25 45.90 43.85 .28.45 
8” 42.6 63.20 46.60 44.50 28.75 
10” 43.4 64.15 47.30 45.15 29.10 


5’x10’ 0” 44.1 65.15 48.10 45.80 29.45 
2” 44.9 66.15 48.85 46.50 29.80 








~ 


4 


ir 
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Types A & B 


Types F-G-H-1&L 














SIZES Area With Without With Without 

Glass Glass Glass Glass 

4° 6’x 0” 4.5 — $17.00 $16.30 $11.55 $11.05 

2” 52° 17.90. 16.90 12.20 11.40 

a2. 8,0 2248.80 £55917,50 2618.88 y * 11.76 

67 6.7 219.70) 18.10 18.50 12.10 

8424: 7.52900.65 8 70 oko 18as 

10” 82 21.55 19.25 1480 12.80 

4’ 6’x 20" «9.0. 22.45. 19.85 15.45 18.15 

2” «69.7. «23.85 20.45 16.10 13.50 

4” 10.5 24.25 21.05 16.75. 13.85 

6” 112 25.15. 21.65 17.40 14.20 

8” 12.0 26.05 22.20 18.00 14.55 

1072 113.72> £96.95 $°.F 82.802 5870) 14.90 

4’ 6’x 3’ 0” #18.5. 27.85 2340 19.385 15.25 

2” 142 28.75 24.00 19.95 15.60 

4” 15.0 29.65: 24.55 (20.60 15.95 

6” 15.7. 30.55 25.15 21.25 16.30 

8” 165 81.45 25.75 21.90 16.65 

10” 17.2: 32.35 2635 22.55 17.00 

4’ 6’x 40” #180 38.25 26.95 23.20 17.30 

2” 18.7) 934.15: 27.50 28.85 17.65 

4” 19.5. 85.05 2810 24.50 18.00 

6” 20.2- 35.95. 28.70 25.15 18.35 

8” 21.0. 36.90 29.30 25.80 18.70 

40” 21.7" 87.80. 29.90 26.45 19.05 

4’ 6’x 5’ 0” 22.5 38.70 30.45 27.10 19.40 

2” 23.2 39.60 81.05 27.70 19.75 

4” 24.0 40.50 81.65 .28.35 20.10 

6” 24.7: 41.40 32.25 29.00 20.45 

8” 25.5 42.30 32:85 29.65 20.80 

10” 26.2 43.20 33.40 30.80 ° 21.15 

4’ G’x G’ 0” 27.0 44.10 84.00 30.95 21.50 

Q” 27.7 45.00. 34.60 81.60 21.85 

4” 28.5 45.90 85.20 32.25 22.20 

6” 29.2 46.80 35.75 32.90 22.55 

8” 30.0 47.70 3635 38.55 22.90 

10” 30.7 48.60 3695 34.20 23.20 

4° 6’x 7 0” 31.5 49.50 87.55 384.85 23.55 

72 2” 32.2 50.40 88.15 35.45 23.90 

4” 33.0 51.80 38.70 3610 24.25 

6” 33.7 52.20 39.30 36.75 24.60 

8” 34.5 58.15 89.90 37.40 24.95 

10” 35.2 54.05 40.50 38.05 -25.30 

4’ 6’x 8 0” 36.0 54.95 41.10 (38.70 25.65 

2” 36.7 55.85 41.65 . 39.85 26.00 

4” 37.5 56.75 42.25 40.00 26.35 

6” 38.2 57.65 42.85 . 40.65 26.70 

8” 39.0 58.55 48.45 41.30 27.05 

10” 39.7 59.455 44.05 41.95: 27.40 

4 6’x 9 0” «40.5 60.35 4460 42.60 27.75 

2” 41.2 61.25 45.20 ° 43.05 28.10 

4” 42.0 62.15 45.85 43.90 28.45 

6” 42.7. 63,10 46.50 = 44.50 ~—- 28.80 

8” 43.5 64.10° 47.20 46.15 29.15 

10” 44.2 65.10 47.85 45.85 29.50 

4’ 6’x10’ 0” 45.0 66.15 48.55 46.55 29.85 
[42] 

























4 7" 














: Types A&B | Types F-G-H-1 &L 
SIZES Area With Without With Without 
Glass Glass Glass Glass 








47x 10” 4.5 $17.10 $16.35 $11.60 $11.05 

2” «6.38 18.00 16.95 12.25 11.40 

4” 6.1 18.90 17.55 12.90 11.80 

6” 6.8 19.85 18.15 13.55 12.15 

ea 20.75 18.75 14.20 12.50 

20%? 8.4 21.70 19.35 14.90 12.85 

Sek oO OE 22.60 19.95 15.50 13.20 

+ i ee 23.50 20.55 16.20 13.55 

4” 10.6 24.45 21.15 16.85 13.90 

GO” 11.4 25.35 21.75 17.50 .14.25 

8” 12.2 26.25 22.35 18.20 14.60 
: 10” 12.9 27.20 22.95 18.85 14.95 


RTE BOs. 13.7 28.10 23.55 19.50 15.30 
2” 14.5 29.00 24.15 20.15 15.65 
4” 15.2 29.95 24.75 20.80 16.05 
6” 16.0 30.85 25.35 21.45 16.40 
8” 16.8 31.80 25.95 22.15 16.75 
10” $17.5 32.70 26.55 22.80 17.10 


4’ "x 4’ 0” 18.3 33.60 27.15 23.45 17.45 

2” 19.0 34.55 27.75 24.10 17.80 

4” 19.8 35.45 28.35 24.75 18.15 

| 6” 20.6 36.40 28.95 25.40 18.50 
| 8” 21.3 37.30 29.55 26.10 18.85 
I 10” 22.1 38.20 30.15 26.75 19.20 


4’ 7"x 5’.0” 22.9 39.15 30.75 27.40 19.55 
2” 23.6 40.05 31.35 28.05 19.90 
4” = 24.4 40.95 31.95 28.70 20.30 
6” 25.2 41.90 32.55 29.40 20.65 
8” 25.9 42.80 33.15 30.05 20.90 
10” = 26.7 43.75 33.75 30.70 21.35 


4’ 7x 6’ 0” = =27.4 44.65 34.35 31.35 21.70 
2” =28.2 45.55. 34.95 32.00 22.05 
4” 29.0 46.50 35.55 32.65 22.40 
6” 29.7 47.40 36.15 33.35 22.75 
8” 30.5 48.35 36.75 34.00 23.10 
10” 3831.3 49,25 37.35 34.65 23.45 


4’ 7x 7° 0” = =32.0 50.15 37.95 35.30 23,80 
2” 32.8 51.10 38.55 35.95 24.15 
4” 33.6 52.00 39.15 36.60 24.50 
6” 34.3 52.90 39.75 . 37.30 24,90 
8” 35.1 53.85 40.35 37.95 25.25 
10” 35.9 54.75 40.95 38.60 25.60 


4’ 7"x 8’ 0” 36.6 55.70 41.55 39.25 25.95 

2” 37.4 56.60 42.15 39.90 26.30 

4” 38.1 57.50 42.75 40.60 26.65 

6” 38.9 58.45 43.35 41.25 27.00 

8” 2/39.7 59.35 43.95 41.90 27.35 

b 10” 40.4 60.25 44.55 42.55 27.70 
a 9"X: ODES 41.2 61.20 45.15 43.20 28.05 
i 2” 42.0 62.10 45.75 43.85 28.40 
4” 42.7 63.00 46.40 44.55 28.75 

t 6” = 43.5 63.95 47.10 45.20 29.15 
t 8” 44.3 64.95 47.80 45.90 29.50 
i 66.00 48.55 46.60 29.85 



























] 4’ 8' 


| ‘Types A & B Types F-G-H-1&L 


SIZES | Area cl meg with =| Without 
[ Glass Glass Glass Glass 


$17.15 $16.40 $11.60 $11.05 
18.10 17.05 12.25 11.45 
19.00 17.65 12.95 11.80 
19.95 18.25 13.60 12.15 
20.90 18.85 14.30 12.50 
21.80 19.45 14.95 12.95 


22.75 20.05 ° 15.65 ° 13.25 
23.70 20.70 16.30 13.60 
24.65 21.30 . 16.95 13.95 
25.55 21.90 17.65 14.30 
26.50 22.50 18.30 14.70 
27.45 23.10 19.00 15.05 


28.35 23.70 19.65 15.40 
29.30 24.35 20.35 15.75 
30.25 24.95 21.00 16.10 
31.15 25.55 21.70 16.50 
32.10 . 26.15 22.35 16.85 
33.05 26.75 23.00 17.20 


34.00 27.40 23.70 17.55 
34.90 28.00 24.35 17.95 
35.85. 28.60 25.00 18.30 
36.80 29.20 25.70 18.65 
37.70 29.80 26.40 19.00 
38.65 30.40 27.05 19.35 


39.60 31.05 27.70 19.75 
40.50 31.65 28.40 20.10 
41.45 32.25 29.05 20.45 
42.40 32.85 29.75 20.80 
43.35 33.45 30.40 21.15 
44.25 34.05 31.05 21.55 


45.20 34.70 31.75 21.90 
46.15 35.30 32.40 22.25 
47.05 35.90 33.10 22.60 
48.00 36.50 33.75 23.00 
48.95 37.10 34.45 23.35 
49.90 ‘37.75 35.10 23.70 


50.80 38.35 35.80 24.05 
51.75 38.95 36.45 24.40 
52.75 39.55 37.10 24,80 
53.60 40.15 37.80 25.15 
54.55 40.75 38.45 25.50 
55.50 41.40 39.15 25.85 


56.40 42.00 39.80 26.25 
57.35 42.60 40.50 26.60 
58.30 43.20 41.15 26.95 
59.25 43.80 41.80 27.30 
60.15 44.45 42.50 27.65 
‘61.10 45.05 43.15 28.05 
62.05 45.65 43.85 28.40 
62.95 46.25 44.50 28.75 
63.90 46.90 45.20 29.10 
64.85 47.55 45.90 29.50 
65.85 48.30 46.60 29.85 
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Types &B | Types F-G-H-1&L 


SIZES Area:| With Without With Without 
Glass Glass Glass Glass 


$17.20 $16.45 $11.60 $11.05 
18.15 17.10 12.30 11.45 
19.10 17.70 13.00 11.80 
20.05 18.30 13.65 12.15 
21.00 18.95 14.35 12.55 
21.95 19.55 15.05 12.90 


22.90 20.20 15.70 13.30 
23.85 20.80 16.40 13.65 
24.80 21.40 17.10 14.00 
25.75 22.05 . 17.80 14.40 
26.70 22.65 18.45 14.75 
27.65 23.25 19.15 15.10 


4 9”x 3’ 0”: 14.2 28.60 23.90 19.85 15.50 
2” - 15.0 29.60 24.50 20:50 15.85 
4” 15.8 30.55 25.15 21.20 16.20 
6” «16.6 31.50 25.75 21.90 16.60 
BPN VLA 32.45 26.35 22.55 16.95 
10” 18.2 83.40 27.00 23.25 17.30 


A 9%x 8 0" 15 190 84.35 27.60 23.95 ~17.70 
2”: 19.7 35.30 28.20 24.60 18.05 
4” 20.5 36.25 28.85 25.30 18.40 
6” «21.3 37.20 29.45 26.00 18.80 
8” = 22.1 38.15 30.10 26.65 19.15 
10” 22.9 39.10 30.70 27.35 19.55 


4’ 9”x 5’ 0” | 23.7 40.05 31.30 28.05 19.90 
2” 24.5 41.00 31.95 28.75 20.25 
4” 25.3 41.95 32.55 29.40 20.65 
6” 26.1 42.90 33.15 30.10 21.00 
8” 26.9 43.85 33.80 30.80 21.35 
10” 827.7 44.80 34.40 31.45 21.75 


4’ 9’x 6 0” = 28.5 45.75 35.00 32.15 . 22.10 
2” 29.2 46.70 35.65 32.85 22.45 
4” 30.0 47.65 36.25 33.50 22.85 
6” 30.8 48.60 36.90 34.20 23.20 
$F 81.6 49.55 37.50 34.90 23.55 
10” 32.4 50.50 38.10 35.55 23.95 


4° 9"x 7° 0” 33.2 51.45 38.75 36.25 24.30 
2” 34.0 52.40 39.35 36.95 24.65 

4” 34.8 53.35 39.95 37.60 25.05 

6” 35.6 54.30 40.60 38.30 25.40 

8” 36.4 55.25 41.20 39.00 25.80 

b TOR aot 56.20 41.85 39.65 26.15 


4’ 9”x 8’ 0” © 38.0 57.15 42.45 40.35 26.50 
20 38 58.10 43.05° 41.05 26.90 
4” 39.5 59.05 43.70 41.75 27.25 
6” .40.3 60.00 44,30 42.40 27.60 
8". 4L1 60.95 44.90 43.10 28.00 
10” 41.9 61.90 45.55 43.80 28.35 


a0) Ox" 9° OP o> 42,7 62.90 46.15 44.45 28.70 
2” 43.5 63.85 46.85 45.15 29.10 
4” 44.3 64.80 47.50 45.85 29.45 
6” 65.80 48.20 46.60 29.80 
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4'10' 


SIZES m with =| Without | With es 
Glass | Glass | Glass | Glass 


$17.25 $16.50 $11.65 $11.05 
18.25 17.15 12.35 11.45 
19.20 17.75 13.05 11.80 
20.20 18.40 13.70 12.20 
21.15 19.05 14.40 12.55 
22.10 19.65 15.10 12.95 


23.10 20.30 15.80 13.30 
24.05 20.90 16.50 13.70 
25.00 21.55 17.20 14.05 
26.00 22.15 17.90 14.45 
26.95 22.80 18.60 14.80 
27.90 23.45 19.30 15.20 


4/10”x ‘ 28.90 24.05 20.00 15.55 
: 29.85 24.70 20.70 15.95 
30.80 25.30 21.40 16.30 

31.80 25.95 22.10 16.70 

32.75 26.55 22.80 17.05 

33.70 27.20 23.50 17.45 


4/10"x ; 34.70 27.80 24.20 17.80 
35.65 28.45 24.90 18.20 
36.60 29.10 25.60 18.55 
37.60 29.70 26.25 18.95 
38.55 30.35 26.95 19.30 
39.50 30.95 27.65 19.70 


4’10”x % 40.50 31.60 28.35 20.05 
41.45 32.20 29.05 20.45 

42.45 32.85 29.75 20.80 

~ 43.40 33.50 30.45 21.20 

44.35 34.10 31.15 21.55 

45.35 34.75 31.85 21.95 


4/10"x ‘ 46.30 35.35 32.55 22.30 
47.25 36.00 33.25 22.70 
48.25 36.60 33.95 23.05 
49.20 37.25 34.65 23.45 
50.15 37.90 35.35 23.80 
51.15 38.50 36.00 24.15 


4'10’x ; 52.10 39.15 36.75 24.55 
53.05 39.75 37.40 24.95 
54.05 40.40 38.10 25.30 
55.00 41.00 38.80 25.70 
56.00 41.65 39.50 26.05 
56.95 42.30 40.20 26.40 
4/10”x ; 57.90 42.90 40.90 26.80 
58.90 43.55 41.60 27.15 
59.85 44.15 42.30 27.55 
60.80 44.80 43.00 27.90 
61.80 45.40 43.70 28.30 
62.75 46.05 44.40 28.65 
4’10”"x : 63.75 46.65 45.10 29.05 
64.80 47.35 45.80 29.40 
65.80 48.05 46.55 29.80 
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Types A & B Types F-G-H-1 &L 


SIZES Area With Without With Without 
Glass Glass Glass Glass 















4il"’x 1’ 0” 4.9 $17.85 $16.55 $11.65 $11.05 
Bros: OT 18.30 17.20 12.35 11.45 
4” 6.5 19.30° 17.85 13.05 11.85 
GF. T.8 20.30 18.50 13.80 12.20 
Stars ad 21.25 19.10 14.50 12.60 
10” —s 9.0 22.25 19.75 15.20 13.00 
4a'11"x 2° 0” «9.8 23.25 20.40 15.90 13.35 
2” 10.6 24.20 21.05 16.60 13.75 
4” 11.4 25.20 21.65 17.30 14.10 
6” 12.2 26.20 22.30 18.05 14.50 
8” = 13.1 27.15 22.95 18.75 14.90 
10” 13.9 28.15 23.60 19.45 16.25 





4'11"x 3’ 0” 14.7 29.15 24.20 20.15 15.65 
2” 15.5 30.15 24.85 20.85 16.05 

4” 16.3 31.10 25.50 21,60 16.40 

ee 32.10 26.15 22.30 16.80 

8” 18.0 33.10 26.75 23.00 17.15 

10” 18.8 34.05 27.40 23.70 17.55 


4"11"x 4’ 0” 19.6 35.05 28.05 24,40 17.95 
2” 20.4 36.05 28.70 25.15 18.30 

4” 21.3 37.00 29.30 25.85 18.70 

6” 22.1 38.00 29.95 26.55 19.05 

8” = 22.9 39.00 30.60 27.25 19.45 

10” = .23.7 39.95 31.25 27.95 19.85 


4/11"x 5’ 0” = 2.4.5 40.95 31.90 28.70 20.20 
2” 25.4 41.95 32.50 29.40 20.60 

4” 26.2 42.90 33.15 30.10 21.00 

6” 27.0 43.90 33.80 30.80 21.35 

8” 27.8 44.90 34.45 31.50 21.75 

10” 28.6 45.85 35.05 32.25 22.15 


4'11"x 6’ 0” = =29.4 46.85 35.70 32.95 22.50 
2” 30.3 47.85 36.35 33.65 22.90 
4” 31.1 48.80 37.00 34.35 23.25 
6” 31.9 49.80 37.60 35.05 23.65 
8” = 32.7 50.80 38.25 35.80 24.05 
10” 33.5 51.75 38.90 36.50 24.40 


4711"x 7 0% 34.4 52.75 39.55 37.20 24.80 
2” = 35.2 53.75 40.15 37.90 25.20 
4” 36.0 54.75 40.80 38.60 25.55 
6” 36.8 55.70 41.45 39.55 25.95 
8” §37.6 56.70 42.10 40.05 26.30 
10” 38.5 57.65 42.70 40.75 26.70 
4’11”x 8’ 0” 39.3 58.65 43.35 41.45 27.10 
2” 40.1 59.65 44.00 42.15 27.45 
4” 40.9 60.60 44.65 42.90 27.85 
6” 41.7 61.60 45.25 43.60 28.25 
8” 42.6 62.60 45.90 44.30 28.60 
10” 43.4 63.55 46.55 45.00 29.00 


4711"x 9’ 0” 44.2 64.60 47.20 45.70 29.35 
2” ~=45.0 65.65 47.85 46.45 29.75 
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Type & 8 











Types F-G-H-1 &L 
SIZES Area | With Without With | Without 
e Glass | Glass Glass Glass 
5’ O"x 10” 5.0 $17.40 $16.60 $11.65 ~~ $12.05 
BET BOL. 18400 51725 hs 12802-1145 
47° 6.6.2 19.40 917.907. 13.10. 11.85 
67! 7.5 2040.5 918.55 18.85 12.25 
8” 88° 21.40 19.20: 14.55 12.60 
10” 91 «= «22.40 19.85 15.25 ~—-18.00 
5’ 0"x 2’ 0” 10.0 23.40 20.50 16.00 13.40 
2”--10.8 °° 24.40°°§21.15.'16.70 13.80 
4” 116 25.40 2180 1745 14.20 
6” 1255 26.40 22.45 18.15 14.55 
8” 133 27.40 23.10 1890 14.95 
10” 14.1 > °28.40 ° 28.75 19.60 / 15.35 
5’ 0x 3’ 0” 15.0 29.40 24.40 = 20.85 15.75 
2” 15.8 30.40 25.05 21.05 16.10 
4” 16.6 - °31.40°'.'25.70 21.80 =—-:16.50 
6” 17.5 32.40 26.85 22.50 16.90 
8” 183° 38.40 26.95" 23.20 17.30 
10” 19.1 3440 27.60 23.95' 17.65 
5! 0"x 4° 0” 20.0 35.40 28.25 24.65 18.05 
2” 208 36.40 28.90 25.40 18.45 
4” 21.6 © 37.40 29.55 °°20.10 18.85 
6” 22.5 38.40 30.20 26.85 19.20 
8” 233 39.40 30.85 27.55 19.60 
10” 24.1 40.40 31.50 28.30 20.00 
5’ O’x 5’ 0” 25.0 41.40 32.15 29.00 20.40 
2” 958 42.40 32.80 29.75 20.75 
zi 4” 26.6 43.40 33.45 30.45 21.15 
7 287504440 84.10) 31.15 2.1.55 
8” 28.3 45.40 34.75 31.90 21.95 
10” 29.1 46.40 35.40 32.60° - .22.35 
5’ 0" 6’ 0” 30.0 47.40 36.05 33.85 22.70 
<9” $0.8 °° 48.40 - 36.70 34.05 «23.10 
4” 31.6 49.40 87.85 34.80 23.50 
6” 32.5, 50.40 38.00 35.50 23.90 
8” $3.38 61.40 88.65 ‘36.25 24.25 
- 10” 34.1 52.40 39.30 86.95 24.65 
5° O"X 7° 0” 35.0 53.40 39.95 37.65 25.05 
' 9” 358 54.40 40.60 38.40 25.45 
4” 36.6 55.40 41.20 39.10 25.80 
6” 37.5 56.40 41.85 39.85 26.20 
8” 383 57.40 42.50 “40.55 26.60 
10” 391 5840 43.15 41.30 - 27.00 
5’ 0"x.8’ 0” 40.0 59.40 48.80 42.00 27.35 
2” 408 6040 44.45 42.75 27.75 
4” 41.6 61.40 45.10 4345 28.15 
6% 542.5 62.40 45.75 44.20 28.55 
8” 43.3 63.40 46.40 44.90 28.90 
‘ 40" 441 64.40 47.05 45.60 29.30 
5’ O’x 9° 0” 45.0. 65.40 47.75 +. 46.85 29.70 
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‘TYPE A 


Table of Constants and Coefficients 





of Weights 


To obtain weight of any window, multiply coefficient by H. 
and add constant for window of desired width. 


H. equals height of window in inches. 





With Glass 


Without Glass 





Constant Coefficient 


Constant Coefficient 








wide 
wide 
9” wide 
wide 
wide 
wide 
1” wide 
2” wide 
3” wide 
4” wide 
5” wide 
6” wide 
7” wide 
8” wide 
9” wide 
wide 
wide 
wide 

1” wide 
- 2” wide 

3” wide 

4” wide 

5” wide 

6” wide 
' 1” wide 

8” wide 

9” wide 
wide 
wide 
wide 

1” wide 

2” wide 

3” wide 
' 4” wide 
' §” wide 
» 6” wide 

7’ wide 
8’ wide 
* 9” wide 
wide 
wide 
wide 



























coefficient 











2.337 X 90’=210.330+-101.35—= 
Nore.—Type B Windows weigh about 103% of Type A. 


50.19+ (1.790 X H.)=wt. 
52.094 (1.854 x H.)=wt. 
53.99-+- (1.918 X H.)—=wt. 
55.90+ (1.982 x H.)=wt. 
57.80-- (2.046 X H.)=wt. 
59.70+- (2.110 H.)=wt. 
61.61+ (2.174 X H.)=wt. 
63.51+ (2.237 X H.)=wt. 
65,.41+ (2,301 X H.)=wt. 
67.32+ (2.365 X H.)=wt. 
69.22+ (2.429 X H.)=wt. 
71.12+ (2.493 X H.)—=wt. 
73.03+ (2.557 X H.)=wt, 
74.93+ (2.621 H.)=wt. 
76.83+- (2.685 X H.)=wt. 
78.74+ (2.749 X H.)=wt. 
80.64+ (2.813 x H.)=wt. 
82.54+ (2.877 XH.) =wt. 
84.45+ (2.941 X H.)—=wt. 
86.35-+ (3.005 X H.)=wt. 
88.25+ (3.069 x H.)=wt. 
90.16+ (3.132 x H.)=wt. 
92.06+-(3.196 X H.)=wt. 


93.96-+ (3.260 x H.)=wt. 
95.87-+ (3.324 x H.)=wt: 
97.77-+ (3.388 X H.)=wt. 
99.67-+- (3.452 x H.)—=wt. 
101.58+ (3.516 x H.)=wt. 
103.48-+ (3.580 XH.)—=wt. 


105.88-+ (3.644 XH.)=wt. 
107.29+ (3.708 H.)==wt. 
109.19+ (3.772 XH.) =wt. 
111.09+ (3.836 x H.)=wt. 
113.00-+ (3,900 H.)=wt. 
114.90-++ (3.964 H.)=wt. 
116.80+ (4.028 x H.)=wt. 
118,71+ (4.091 x H.)=wt. 
120.61-+ (4.155 x H.)=wt. 
122.51-+ (4.219 X H.)=wt. 


124.42+ (4.283 x H.)=wt. 
126.32-+ (4.347 X H.)=wt. 
128.22+ (4.411 KH.)=wt. 


constant 
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52.85-+ (1.457 X H.)=wt. 
54.96+ (1.495 xX H.)=wt. 
57.06+ (1.534 x H.)=wt. 
59.17+ (1.572 xX H.)=wt. 
61.284 (1.610 X H.)=wt. 


63.39-+ (1.648 x H.)=wt. 
65.50-+ (1.687 X H.)=wt. 
67.61+ (1.725 xX H.)=wt. 
69.72+ (1.763 XH.) =wt. 
71.83-+ (1.802 x H.)=wt. 
73.93+ (1.840 X H.)=wt. 
76.04-+ (1.878 X H.)=wt. 
78.15-+ (1.916 X H.)=wt. 
80.26-+ (1.955 X H.)=wt. 
82.37+ (1.993 XH.) =wt. 
84.48-+ (2.031 XH.)=wt. 
86.59-+- (2.069 X H.)=wt. 


- 88.69+- (2.108 X H.)=wt. 
90.80+ (2.146 XH.)=wt. 
92.91+ (2.184 H.)=wt. 
95.02-+ (2.223 x H.)=wt. 
97.13+ (2.261 XH.)=wt. 
99.24+ (2.299 XH.)=wt. 


101.35+ (2.337 x H.)=wt. 
103.46+ (2.376 xX H.)—=wt. 
105.56-+ (2.414 x H.)=wt. 
107.67+ (2.452 XH.) =wt. 
109.78+ (2.491 H.)=wt. 
111.89+ (2.529 X H.)=wt. 


114.00+ (2.567 XH.)=wt. 
116.11+ (2.605 XH.)=wt. 
118.22-+ (2.644 xX H.)=wt. 
120.33+ (2.682 x H.)=wt. 
122.48+ (2.720 XH.)=wt. 
124.54+ (2.759 XH.)=wt. 


126.65+ (2.797 XH.)=wt. 
128.76-++ (2.835 X H.)=wt. 
130.87-+ (2.873 XH.)=wt. 
132.98-+ (2.912 X H.)=wt. 
135.09-++ (2.950 x H.)=wt. 
137.20+ (2.988 x H.)=wt. 
139.30+ (3.026 x H.)=wt. 


_ ExampLe.—Required the weight of Window 3° 6” wide by 
VY 6” high without glass. 


311.680, weight of window 


Table of Constants and Coefficients 
of Weights 


To obtain weight of any window, multiply coefficient by H. 7 ‘ 
and add constant for window of desired width. E 


H. equals height of window in inches. 





With Glass Without Glass 


Constant Coefficient Constant Coefficient 


1’ 7” wide 39.41+( .896XH.)=wt. 41.74+( .604XH.)=wt. 7 
wide 41.18+( .928XH.)=wt. 43.67+( .610xH.)=wt. 
wide 42.85+-( .960XH.)=wt. 45.60+( .617xH.)—wt. 
wide 44.57+( .992XH.)=wt. 47.52+( .623xH.)=wt. 7 
wide 46.29+(1.024XH.)=wt. 49.45+( .629xXH.)—=wt. 7 


wide 48.014+(1.056XH.)=wt. 51.37+( .6836xXH.)=wt. 7 
wide 49.73+-(1.088XH.)=wt.  538.30+( .642xH.)=wt. 7 
wide 51.46+(1.120XH.)=wt. 55.28+( .648xH.)=wt. © 
wide 53.18+(1.152XH.)=wt. 57.15+( .655xH.)=wt. 7 
wide 54.90+(1.183XH.)=wt. 59.08+( .661XH.)=wt. ~ 
wide 56.62+(1.215xXH.)=wt. 61.00+( .667xXH.)=wt. | 
wide 58.34+(1.247xH.)=—wt. 62.98+( .674xXH.)=wt. © 
wide 60.06+(1.279XH.)=wt. 64.86+( .680XH.)—=wt. ~ 
wide 61.78+(1.311XH.)=wt. 66.78+-( .686XH.)=wt. — 
wide 63.50+(1.343XH.)=wt. 68.71+( .692xH.)=wt. | 
“wide 65.22+(1.375XH.)=wt. 70.63+( .699xXH.)=wt. | 
wide 66.94+(1.407XH.)=wt. 172.56+( .705xH.)=wt. © 


wide 68.66+(1.489xXH.)=wt. 74.49+( .711XH.)=wt. 7 
wide 70.88+(1.471XH.)=wt. 16.41+( .718XH.)=wt. 
wide 72.10+(1.503XH.)=wt. 78.84+( .724xXH.)—wt. — 
wide 73.82+(1.535XH.—=wt. 80.26+( .730xH.)—wt. 
wide 75.54+(1.567XH.)=—wt. 82.19+( .737xH.)=wt. 
wide 77.27+(1.599XH.)=wt. 84.12+( .748XH.)=wt. © 


wide 78.99+(1.681XH.)=wt.  86.04+( .749XH.)=wt, _ 
wide 80.71+(1.663XH.)=wt. 87.97+( .756xH.)=wt. — 
wide 82.48+(1.695xXH.)=wt, 89.89+( .762xH.)—=wt. 
wide 84.15+(1.727XH.)J=wt. 91.82+( .768XH.)—=wt. — 
wide 85.87+(1.759XH.)=wt. 93.75-+( .775XH.)=wt. _ 
wide 87.59+(1.791XH.)=wt. 95.67+( .781XH.)=wt. — 
wide  89.31+(1.823XH.)=wt. 97.60+( .787XH.)=wt. _ 
wide 91.083+(1.855xXH.)=wt.  99.52+( .793XH.)=wt. | 
wide 92.75+(1.887XH.)=wt. 101.45+( .800XH.)=wt. _ 
wide  94.47+-(1.919XH.)=wt. 103.38+( .806XH.)=wt. 

wide 96.19+(1.951XH.)=wt. 105.30+( .812XH.)=wt. — 
wide 97.91+(1.982XH.)=wt. 107.23+( .819XH)=wt. | 
wide  99.63+(2.014XH.)=wt. 109.16+( .825xXH.)=wt. 

wide 101.36+(2.046XH.)==wt. 111.08-+( .831XH.)=wt. — 
wide 103.08+(2.078XH.)—=wt. 113.01+( .§38xH.)=wt. _ 
wide 104.80+(2.110XH.)==wt. 114.93+( .844XH.)=wt. _ 
wide 106.52+(2.142XH.)=wt. 116.86-+( .850XH.)=wt. — 
wide. 108.24+(2.174XH.)=wt. 118.79+( .857XH.)=wt. — 
wide 109.96+(2.206XH.)=wt. 120.71+( .863XH.)=wt. 


WIDTH 








Examprte.—Required the weight of Window 3’ 6” wide by q 
7’ 6” high, without glass. : 


coefficient H ' constant 


749 X.90’=67.410+86.04=153.45, weight of Window. 
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TYPES G,H& I 


Table of Constants and Coefficients 
of Weights 
To obtain weight of any window, multiply coefficient by H. 
and add constant for window of desired width. 
H. equals height of window in inches. 





With Glass: Without Glass 
WIDTH aoa seer 
Constant Coefficient Constant Coefficient 


V7 wide 27.65-+-( .760XH.)=wt. 31.96-+-( .484xXH.)—wt. 
8” wide 28.79+( .792XH.)=—wt.  33.49-+( .491XH.)=—wt. 
9” wide 29.93-+-( .824xXH.)=wt. 35.02+( .498xH.)—wt. 

10” wide 31.07+( .856XH.)—wt. 36.56+( .505xXH.)—wt. 
11” wide 382.21+( .888XH.)—wt, 38.09+( .512xH.)=wt. 


2° 0” wide 33.35+( .919XHJ=wt. 39.62+( .518XH.)—wt. 
1” wide 34.49+( 951XH.)J=wt. 41.15+( .525xH.)=wt. 
2” wide 35.68+( .988xXH.)—wt. 42.68+( .532xH.)—wt. 
3” wide 36.77+(1.015XH.)—wt. 44.21+( .539xH.)—wt. 
4” wide 87.91+(1.047XH.)=wt. 45.74+( .546xXH.)=wt, 
5” wide 39.05+(1.079XH.)=wt. 47.28+( .553xH.)—=wt. 


6” wide 40.19+(1.111XH.)—wt. 48.81+( .560XH.)—=wt. 
7” wide 41.83+(1.143xH.)=wt. 50.84+( 566XH.)—=wt. 
8” wide 42,47+(1.175xH)J=wt. 51.87-+-( .573%H.)=wt. 
9” wide 43.61+(1.207XH.)=wt. 53,40+( .680xH.)=wt. 
10” wide 44.75-+-(1.239XH.)—wt. 64.98+( .587xH.)—wt. 
11” wide 45.89-+(1.270XH.)=wt. 56.46+( .594xXH.)—wt. 


3° 0” wide  47.02+(1.302XH.)=wt. 58.00+-( .601XH.)=wt. 
1” wide 48.16+(1.334xXH.)—=wt. 59.53+( .607XH.)—=wt. 
2” wide  49.30+(1.366XH.)=wt.  61.06+( .614XH.)=wt. 
3” wide -50.44-+(1.398XH.)=wt. 62.59-++( .621XH.)=wt. 
4” wide 51.58+(1.430XH.)=wt. 64.12+( .628XH.)=wt. | 
5” wide 52.72-+(1.462XHJ==wt. -65.65+( .635XH.)=wt. 
6” wide 53.86-+(1.494XH.)=wt. 67.18+( .642XH.)=wt. 
7” wide 55.00+(1.526XH.)—=wt.  68.72+( .649XH.)=wt. 
8” wide 56.14+(1.558XH.)=wt.  70.25+( .655xH.)=wt. 
9” wide 57.28+(1.590XH.)=wt. 71.78+-( .662XH.)=wt. 
10” wide 58.42+(1.621XH)J—wt.  73.314( .669XH.)=wt. 
11” wide 59.56+(1.653XH.J==wt.  74.84+( .676XH.)=wt. 

4’ 0” wide 60.70+(1.685XH.)=wt. 76.87+-( .683XH.)=wt. 
1” wide 61.84-+(1.717XH.)=wt. 77.90+( .690XH.)=wt. 
2” wide  62.98-+(1.749XH.)=wt. 79.44+( .697XH.)=wt. 
3” wide 64.12+(1.781XH.)==wt..  80.97+( .703XH.)=wt. 
4” wide 65.26+(1,8183XH.)=wt. 82.50+( .710XH.)=wt. 
5” wide 66.40+-(1.845XH.)==wt. _ 84.03-++( .717XH.)=wt. 
6” wide 67.54-+-(1.877XH.)==wt. 85.56+( .724XH.)—=wt. 
7” wide  68.68+-(1.909XH.)=wt. 87.09+( .731XH.)=wt. 
8” wide  69.82+(1.941H.)=wt. 88.62-++( .738XH.)—=wt. 
9” wide 70.96+(1.972XH.)=wt. 90.16+( .744XH.)=wt. 
10” wide 72.10+(2,004%HiJ==wt: 91.69+( .751XH.)=wt. 
11” wide 73.24+(2.036XH.)==wt.  93.22+( .758xH.)—=wt. 

5’ 0” wide 74.38-+-(2.068XH.)==-wt. 94.75-+( .765XH.)=wt. 


EXAMPLE.—Required the weight of Window 3’ 6” wide by 
7’ 6” high, with glass. 


coefficient’ H constant 


1.494 X90”=134.460-+-53.86—=188.32 lbs., weight of Window. 


Nore.—Types F and L Windows weigh about 95% of Types 
G, H and I. : 
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Sash controlling apparatus for 
Monitors and clere-stories, for 
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